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豆 机) 
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衣 嵌 崔 权 谋 叶 点 次 草民 水 世相 肚 全 
;天 习 供 喜 焉 侈 碟 和 张 正 愉 二 并 珊 同和 
效 湛 冰 尘 站 痢 医 震 是 蕊 马 共 工本 浊 时 
基地 吕 其 芋 普 长 K 涩 窜 

达 .8 如 区 
(1 ) 些 瑟 证 芝 染 绊 蛤 奖 以 | 己见 革 


《1) 芝 本 深 十 禾 妈 访 凡 各 奖 符 各 兴 芝 
效 愉 外 世 


(iD) 伴 王 基 区 潜 训 案 站 奖 以 论 斤 向 
玖 失常 
要 试 次 珊 
有 《1 ) 钞 右 张 巷 革 汪 你 此 瑟 斌 祝 扣 
《1) 几 三 未 岩 学 察 二 性 地 上 彬 以 睛 必 
ee 
《CDND) 志 区 本 外 锥 业 多 区 记 
地 王 党 豆 
| 当 和 业 王 让 兰 你 服 奖 尝 了 亡 尺 二 放 
如 康 兴起 缮 
人 二 


齐 六 语录 米 末 虫 区 数 忆 各 壮 堪 皮 对 
后 ! 守 朝 将 古 可 全 全 中 


宇 六 ， 十 媒 灌 展 嘴 拒 丰 识 施 11 撑 加 用 
休 钢 称 已 佑 


IE 


:2 家 就 汪汪 党 茎 二 训 尿 坦 是 守 


超 将 芭 放 人 及 O 〇 
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中 昔 民 国士 二 年 九 月 二 日 


偏 辑 销 活 
[ 丈 一 从 | 
本 期 出 版 的 前 二 日 "就 是 


了 人 家 的 ， * 示 是 努力 不 已 "可 


一 : 郊 、 第 十 人 期 


秋季 特刊 问答 号 


导 鱼 


的 不 去 讲理 们 多 如 电 界 在 此 
一 年 中 : 
业余 家 有 了 多少 进 步 





研究 家 发 明了 多 少 物 件 ? 
广播 电 训 改良 了 培 加 了 和 多少 ? 

收 垩 成 燥 报 千 909 广播 界 有 没有 估 国 家 效劳 ， 广 揪 了 
多 少 有 丛 社 会 的 事 ? 

汪汪 912 遇 造 家 出 造 了 多 少 可 己 赫 代 的 出 品 


。 国 拖 请 闵 
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人 
| 
们 失 了 吾 们 的 ， 应 当 怎 样 。 别 ， 
“二 让 有 次 有 县 他 站 的 四 
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器 由 


as 
《1075 问 ) 老 上 闻 票 坟 角 夫 分 ， 请 丛 _ 作 管 RC.A. Victor 利 流 旅行 收音 机 癌 -， 
人 过 
“( 答 厂 此间 钴 八 警 KR.C.A- Victor 直流 旅行 义 路 ， ; 葵 七 已 季 退 o 
可 深 界河 贾 程 宗 
2 《1076 癌 ) 此 据 役 电 液 整流 器 一 只 ”及 容量 二 升 之 玻 瑞 泪 三 只 ， 每 只 涛 以 木片 做 
0 蔓 第 一 和 第 三 只 报 著 下 都 屋 一 急 片 一 铝 片 ， 第 三 眶 的 下 面倒 二 -名 片 - 己 导 
片 ， 铀 片 在 中 间 ， 比 铝 片 大 些 ， 电流 用 重 迪 藤 钠 的 他 和 波 谋 到 玻 瑞 拱 十 分 和 
之 作用 牧 照 图 连接 ， 能 否 充电 。 做 不 交流 狗 100 伏 腕 ， 倘 充 6 伏 觅 蓝 ， 
电池 ， 应 用 仍 只 站 支 光电 杂 做 电阻 ， 附 圆 浊 否 。 站 
( 答 ) 来 圆 扰 错 ， 但 所 述 用 铝 钱 
片 不 知 半 自 何 书 ， 今 查 得 有 用 
给 及 铝 鼻 之 志波 充电 器 电波 
用 重 尖酸 钠 ， 或 码 侯 游 液 或 堪 
酸 钠 ， 或 炎 酸 鳃 均 可 ， 搂 法 见 
左 图 。 至 电 故 侈 何 因 急 从 查 得 
不 克 泰 告 。 可 试验 决定 





























鄙人 入 近 向 革 公 司 腾 快 光 牌 五 管 机 -一 只 (英文 名 WINDSOR)， ， 因 该 机 入 
- 路 阁 未 至 ， 故 未 讨 取 ， 可 否 请 代 给 一 张 ， 如 可 ， 纵 圆 导 序 当 秦 Fe。 

因 WINDSOR . 牌 巧 非 Esc 全 查 明 其 出 造 者 后 ， 在 套 攻 棚 村 
内 发 表 之 。 
“ 喘 江 李 俊 坝 
人 此 插 照 称 路 阁 二 百 种 ， 第 -- 一 七 种 钢 - 直 流 四 管 机 ，L1 以 二 时 一 分 乃 “ 
。 管 十 六 号 漆 包 粮 ”初级 篇 十 五 图 ， 次 报 粮 五 十 圈 。L2 用 五 百 五 十 号 蛛 笨 
板 绕 五 十 圈 。 在 其 外 再 线 干 二 力作 同 输 圈 。RFC 用 亚 美 840 号 ，RsR4 改 
， 亚 美 418 号 低 过 李 释 压 器 。 Ca Cs C+ 均 用 王 美 3021 号 可 释 仙 电 器 9。 0C5 用 ， 
人 MED ，C6 用 05 MFD ，C8.5 MRD SR R5R6 Rs。 站 








- 收 霄 衣 面 有 否 阻 胡 ) 2 VsRCA20L ，V4 112e 此 楼 照 上 配 驱 ， 能 和 否 收 香 ， 
遗 择 性 可 靠 否 ， 正 较 普 通 都 用 三 极 式 芮 空 管 者 训 强 0 再 435 除 策 接 A 鱼 。 

( 答 ) 所 据 可 用 ， , 但 用 直流 电 丈 不 经 济 。 ， 
(1079 间 )》 : 此 地 日 间 儿 电流 ， 因 之 须 至 下 午 六 时 和 后方 能 收 各 。 葡 请 趴 公 司 设计 一 
部 二 百 二 十 伏 腹 交 流 发 电 楼 ， 须 用 小 发 动机 时 副 之 ， 其 电流 足 供 RCA71 号 


及 管 机 之 用 ， 未 知 须 价 玫 何 ， 贵 公司 能 自 造 否 ， 条 在 本 末 读 内 答 覆 之 


造 吕 
汕头 辫 币 县 李 建 藩 ， 
(1080 间 》 计算 称 圈 话 遵 率 ， 届 币 入 人才 尖 全 和 证 全 和 全、 全 亿 寺 ? 


此 地 发 电机 ， 可 腾 出 成 四 分 之 让 力 者 ， 定 造 不 合算 敌 公 司 兹 不 稻 


与 中 国 扰 穆 电 第 三 一 四 下 公 式 (七 ) ， 结 果 不 同 ， 清关 析 租 公 丈 科 忆 认 准 。 


( 答 ) “两 公 式 惟 单 位 不 同 ， 实 际 相等 ， 已 核 过 结果 相同 。 
山东 德州 餐 火 失 匿 院 贺 宗 生 
(1081 问 ) 。 公 波 式 整 流 ， 奥 定 波 式 整流 ， 理 论 上 不 同 之 点 何在 ， 疼 何 种 情形 下 ， 
用 人 金波 式 或 咎 波 式 效率 最 佳 ， 请 活 答 之 
〈 答 ) 见 17 期 1022 问 @ ， 上 
(1082 间 ) 。 播音 机 之 电力 (无 特 ) 如何 规 定 。 设 今 有 - 播 理 机 ， 欲 知 其 世 力 若 二 
珑 特 ， 用 何 法 可 以 测量 之 今 欲 自 装 一 五 特 播 理 机 ， 照 亚 美 优 称 电 久 本 
第 二 征 缚 路 ， 用 何 种 凌空 管 送 宜 ， 其 乙 电 压 若 干 。 E 
( 答 ) 播 理 机 之 无 特 数 ， 视 天 称 电 济 与 天 称 波长 天 稳 高 低 需 定 ， 见 本 杂 读 第 “ 
”大 期 205 间 o 普 通 以 芙 空 管 乱 奈 淮 ， 五 无 特 真 空 管 可 用 45 号 。 
1083 间 )  。 吕 入 自负 一 低 过 这 所 香 机 ， 用 磁 力 拾得 器 ， 所 大 唱片 时 甚 佳 ， 但 用 以 
所 大 二 管 收 各 机 叶 ， 则 击 理 薄 不 增加 ”不 知 何故 。 是 否 拾得 器 所 发 出 之 志 
与 二 管 收 香 机 所 发 出 之 电 ， 性质 不 同 之 故 。 
( 答 ) 收 课 机 术 出 之 电压 或 不 足 ， 或 因 混合 阻力 未 全 配合 之 放 。 请 改 收 得 机 
输出 奥 低 过 放大 彤 大 虎 ， 用 电阻 或 变压器 配合 之 。 
上 海 四 川路 一 号 张 糙 良 
(1084 问 ) ， 含有 科 骨 请 2515 式 ，196 伏 胱 安 流 收 各 训 一 只 ， 初 并 圭 收 理 惫 亮 : 越 
数 分 迄 僵 声音 低 落 ， 基 至 全 抱 吉 可 ， 不 知 何故 ， 请 示 知 该 机 虽 空 管 傈 用 
已 415 ( 检 波 )  B 443 (放大 ) ” 506( 整 流 )， 其 各 答 脚 部 位 ， 亦 请 洋 告 e 








( 答 ) 415 灼 肝 由 普通 -01 同 ， 443 除 底部 外 ， 其 宏 管 庆 木 革 之 蝇 秋 杀 搂 让 
， 王 极 ，506 号 坑 全 波 整 流 ， 雨 粗 脚 入 塘 肉 称 ， 后 全 放生 全 全 
1 
人 ee 三 三 第 办 月 刘 虽 》 





wo SR 全 0 





(1085 问 ) ”飞利浦 451 号 充电 芮 空 管 ， 其 轩 极 电压 及 电流 篱 下 伏 觅 ， 闪 从 配 又 
屏 人 猎 志 汶 乱 克 人 内 配 ， 苹 疼 示 知 ” 


《2 此 间 未 蚀 此 说 明 画 ， 请 问 原 经 售 者 


(1086 问 ) G 五 2 类 配 充电 管 ， 其 粹 极 电压 需 作 伏 胸 ， 又 电流 居 伙 从 配 ， ,其 屏 因 

整流 可 得 悉 类 配 ， 最 高 电压 可 得 做 伏 腹 ， 请 示 知 篇 荷 

(和 答 ) 该 厂 不 供给 说 明 书 

上海 静 安 寺 路 西 儒 青 年 会 周 思 贤 

(1087 问 ) ，” 锰 入 蕉 本 刊 中 查 得 第 六 期 二 所 从 问 之 450 号 电源 赤 栓 器 ， ， 现 阴 知 其 初 。 
和 级 及 次 角 之 容量 ， 其 计算 之 方法 ， ， 与 附加 未知 有 错 否 。 人 向 钳 涡 ,可否 请 代 
画 一 图 ， Ce 。 多 庆 所 用 之 钱 心 "可否 用 亚 美 三 号 夏 负片， :者 可 : 请 本 
将 其 公式 详 结 

( 答 ) 次 册 证 全 信和 。 下 法 基因 则 符 各 和 
第 十 一 ;十 三 ， 二 三 ;十 四 期 


杭 县 西 尝 纱 路 二 号 胡 家 多 
(1088 冰 ) ， 除 亚 美 第 十 三 种 范 本 外 ， 交 流 三 管 收 划 机， , 当 以 何 种 称 路 图 最 含有 效 


而 径 济 。 请 从 低 穆 电 牧 路 图 二 百 种 内 ， 逮 择 一 种 ， 继 请 示 明 轿 数 及 期 数 。 虹 
( 答 ) 见 本 杂 苇 17 期 雨 百 便 线 路 图 第 一 百 几 六 图 

上 上 海 老 氏 子 路 口 余 庆 里 十 五 号 蒋 公 和 佣 
〈1089 问 ) ”部 入 有 六 管 灾 流 收 藻 册 一 硅 ， , 天 和 未 路 ， 近 水 收 他 厂 之 播音 ， 季 有 有 
尖 放 箱 爆 之 灵 声 ， 是 否 内 部 有 机 件 损 壕 。 

{( 答 ) 收 速 盛 之 播 否 :而 有 此 种 杂 昔 ， 大 都 乱 天 电 


上 海 尼 认 阶 园 路 九 作 号 闫 耀 明 
1090 癌 ) 得 力 风 很 路 简 内 的 潜 包 儿 ， 用 做 号 ， 效 圈 。 
多) 天狗 用 四 十 四 号 ， 轿 数 请 钛 修理 拆 下 时 如 之 。 
”” 江 砍 海 站 邦 品 媳 
(1091 问 )，， 蔚 贵 锥 让 第 九 央 388 页 "矿石 检 波 能 力 

试验 法 " - 文 ， 其 广内 有 『 若 V 度 小 头 v 度 

上 时， 须 换 搂 ' 壬 "了 " 称 红 ， 务 使 V 度 大 蕉 v】 

度 ;等 语 ， 但 站 峻 该 文 所 附 第 二 图 ， 若 通 久 

电流 ， 其 二 表 指 儿 相 差 之 谨 数 ， 何 以 会 成 此 

大 人 彼 小 ， 或 此 小 彼 大 ， 站 同一 路 之 电流 经。 
温 二 只 串联 电表 了 肝 ， 印 歧 要 其 作用 邢 *。 

第 大 大 六 民 < E 革 5HTSRGNY 








( 答 ) 原文 太 复 杂 ， 甚 易 栅 解 。 兹 另 介 和 一 法 如 上 图 ， 将 链 刀 色 印 并 扳 左 或 
氢 右 ， 如 甚 相差 之 数 较 大 ， 则 单 向 导电 性 佳 
上 海光 电路 司 善 里 寸 八 号 张 志 冬 


(1092 间 ) 自 役 对 同 路 章 管 机 ， 照 能 本 第 一 种 ， 呐 空 管用 109 ;成 顷 甚 佳 现 欲 “ 
加 一 角 低 过 率 放大 ?用 小 号 扬声器 ， 只 要 清楚 不 要 瑶 大 可 以 用 代 乙 电 否 。 






( 答 ) 加 一 航 丽 不 能 放 扬 声 跨 ， 请 参阅 亚 美 第 五 种 色 本 。 可 用 代 乙 电 。 
41093 间 ) 。 今 欲 照 第 十 三 种 和 本 ， 自 狠 变 流 机 一 只 ， 不 知 109 鞭 空 管 再 可 以 用 否 。 
( 答 ) 不 适用 。 
上 海 采 州 路 聊 委 里 988 就 姚 震 赛 


《t094 问 ) 。 亚 美 第 十 三 种 能 本 ， 所 用 之 电 蚌 般 压 器 ， 亚 美 老牌 帮 号 者 ， 请 将 其 各 
-级 之 电压 电流 ， 说 租 示 知 。 乙 电压 经 束 流 后 ， 大 构 若干 ， ， 如 再 加 一 级 高 居 下 
这 所 大， 其 电波 可 足 用 否 。 2 


( 答 ) 用 441 号 ， 电 肛 电流 等 旅人 轩 正美 册 品目 估 ， 乙 筷 肛 纸 名 流 全 之 电大 
狗 二 百 伏 胸 。 如 欲 加 高 放 ，! 则 电源 变 礁 器 应 用 440 号 ， 是 本 和 全 

854 间 o - 于 

光 

上 海 民 国 路 二 去 三 号 钊 光 人 


(1095 间 ) “去 年 初 照 箱 示 第 十 三 ， 做 好 V 427 VIV2 均 201， 近 来 以 入 吉 理 稍 低 硒 
， 故 将 V1 届 新 的 201 ，Vs 所 换 的 是 471 ， 初 上 的 上 时候， 香 量 非常 好 ， 然 
一 星期 全， 收 童 航 没有 初次 圳 散 ， 兹 卫 有 人 发 拌 ;现在 把 471 仍 换 下 。 今 特 二 


上 琴 询 问 ， 此 471 用 在 末 航 ， 是 否 有 损坏 此 机 之 可 能 性 ， 或 有 介 何 部 份 根 壤 ， 


之 现象 ， 还 是 以 波 级 未 换 新 其 空 管 的 稍 故 。 油 
( 答 ) 此 范本 乃 配合 用 412 者， 用 71 之 后 电流 不 足 ， 且 丙 电 肘 亦 不 足 ， 员 窑 “， 
管 易 受 损 。 攻 





上 海 角 波 路 四 五 D 号 爱 中 俯 2 

Cl096 间 ) 。 吕 人 所 用 熏 得 名 五 管 机 ， 初 收 中 大 ,三 器 华 多 皆 宏 这， 近来 逐 源 减低 
， 苑 已 钴 因 ， 其 余 祭 好 ， 本 
地 梨 东 有 ， 理 小 或 不 能 路 时 。 若 不 能 下 冯 者 ， 其 计 丰 村 天 各 生 地 特 哗 吐 ， 








( 印 将 原 有 天 入 二 三 尺 不 匀 共 地 牧 ) 音 又 素 奖 。 望 缚 淹 和 准 斑 之 

( 答 ) 铠 天 像 着地， 否则 因 和 电源 从 之 族 才 天 傈 ， 由 天 地 你 之 泛 遵 电 仆 适 相 时 
。。。 清 ， 故 挤 换 天 地 乏 或 有 效 。 才 二 
第 十 作 期 2 Er 
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E 嘱 加 强 ER 


上 海中 华 路 敦厚 里 二 四 号 王 昭 容 


〈1097 问 ) ， 照 亚 美 第 七 种 簿 本 ， 自 叙 来 复 璀 管 机 ; 今 因 所 用 201 芮 空 管 ， 名 然 报 


款 ， 能 否 掉 用 亚 美 劳 特 430 芙 空 管 。 如 掉 知 ， 对 捧 甲 乙 电 之 伏 胸 是 否 须 要 
改 。 前 装 之 403 低 过 率 爸 礁 器 ， 仍 适用 否 。 其 他 各 部 构造 是 否 须要 更 改 ， 
许 请 疾 答 

汪 ( 答 ) 人 

上海 威海 生路 永吉 里 七 五 号 李 诚 脆 

(1098 问 ) ”第 十 三 征 条 本 ， 用 426 号 质 空 管 ， 加 一 航 高 遇 率 油 大 ， 识 哥 可 否 比 十 ， 
一 种 乞 本 于 o 

共 ( 答 ) 装 得 好 ， 可 以 效 些 o 

(1099 问 ) RN 
出 车 ， 价 约 仍 何 

(外 ) 天 地 入 好 其 虽 收 得 ,昌吉 各 亦 痢 这 6 扬 岂 器 价 可 光 强 美 站 市 部 。 

，。 上 海 法 租界 户 志 路 仁 豆 里 二 号 许 春 阳 

” (1100 间 ) ”邑人 入 近 购 PUBLIX 牌 五 管 交 流 机 一 只 ， 未 装 天 地 线 ， 仅 将 连 机 之 天 
入 尾 端 网 认 铀 床 架 上 ， 收 本 坊 各 电 吝 播 香 ， 队 永生 外 人 饼 舍 满意 。 但 天 津 北 
平 小 虽 宋 等 七 ， 和 从 未 收 到 ， 南 京 有 时 收 到 ， 但 有 时 与 其 明 率 相近 之 电 吉 ， 
同时 播音 时 ， 则 吉普 沁 低 ， 装 天 地 牧 合 ， 能 否 改善 ， 迷 长 及 方向 如 何 。 

 ( 答 ) 天 稼 县 狗 七 十 尽 ， 高 二 十 尺 方 向 可 随地 位 决定 


， 上 海南 京 路 华 英 比 房 程 增 源 


全 


《LO1 问 ) 第 十 期 本 刊 中 之 “四 用 遗 择 器 之 装置 ”， 按 图 装 在 金 届 匣 内 ， 不 知 可 释 


储 电 器 分 委 杀 及 接 出 牧 等 ， 可 次 当 熏 匣 移 缘 "否则 筷 成 短路 赣 且 是 否认 
地 稼 应 接 在 盏 上 。 如 改 用 亚 美 3031 号 可 伙 储 电器 ， 其 和 线圈 亦 应 改 少 圈 数 
和 否 吕 


和 ( 答 ) 是 窍 地 穆 ， 方 可 接 在 匣 上 ， 分 委 打 等 庆 堆 攻 上 聊 相 权 。 换 用 信和 嘲 ， 


团 数 可 沽 少 ， 多 少 须 试验 决定 o 
几 。 上海 徐 家 虑 南洋 模 秀 中 学 柯 荣 炎 

，- (1102 问 ) 现在 新 趟 之 抽空 管 和 .56， .67 及 58 等 请 示 其 人 居 及 竺 性 ,小 生 卫 有 否 
袖 此 种 出 品 ， 亚 美 公 司 有 否 径 售 ， 价 格 如 何 o 

，( 答 ) 天 和 公 56,57,58 等 惧 空 管 下 期 详 载 ， 旁 特 牌 者 办 有 不 日 可 到 


本 


刘 


。 《ll08 问 ) 。 请 示 各 式 理 最 伦 制 之 原理 及 其 千 伏 ,应 用 大 各 厂 呈 空 管 之 香 昌 柱 制 基 


生生 : 亦 请 人 人 E 











本 






昌国 加 多 作 7]cChunvRa 
(从 ) 香 量 控制 器 之 结构 ， 见 本 厅 针 十 七 期 ， 人 十， 可 者 
期 参考 机 ， 因地制宜 。 
上 海 市 社会 局 周 世 进 局 
@04 癌 ) 。 部 人 吐 有 五 管 生得 角 收 条 机 ， 不 装 天 地 乏 ， 收 下 清晰 ， 近 名 电 必 对 隆 
: 繁 有 了 虽 拍 之 声 ， 不 移 藕 耳 ， 未 知 何故 。 
( 答 )  ， 恺 傈 电源 部 份 有 妈 ， 指示 烛 跳 动 否 ， 电 源 克 压 器 热 否 ; 滤波 人 记 器 出 “ 
， 油 否 ， 如 有 上 项 旺 端 ， 只 能 迁 至 修理 商家 修理 之 二 
上 海 西 内 路 西湖 协 三 十 号 潘 克勤 2 
CH05 间 ) 请 半 播 理 机 的 电力 (无 特 )， 是 指 罗 太 抑 指 输出， 其 计算 方法 如 何 。 
( 答 ) 播 理 机 的 电力 ， 普 通 计 输 出 电力 ， 计 算法 见 本 刊 第 六 期 205 间 。 ， 于 
上 海江 淤 复 日 大 学 苑 伯 训 村 


(1106 癌 ) 。 站 吐 高 过 率 放大 时 ， 有 用 可 委 电 阻 ( 数 十 高 欧姆 ) 以 铀 节 乙 电 ， 使 放大 
第 一 第 二 管 不 起 振 小， 然 照 贵 公司 合 棚 很 路 图 ， 则 用 电位 器 (200 一 400 欧 
姆 ) 以 导 节 之 。 不 知 以 上 两 熏 其 作用 ， 是 否 相同 ， 可 否 二 者 此 用 ， 其 欧 姓 
之 多 少 ， 税 何者 而 定 ， 计算 方法 如 何 ， 请 洋 各 指示 之 - 测 
( 答 ) 两 均 可 用 ， 见 本 条 读 十 七 期 ， 香 量 控制 法 。 


上 海北 四 川路 九 人 号 少 “ 腹 


(1107 问 ) 。 凶 入 照 第 四 二 和 本 ， * 交 民 收 介 谍 -- 只 ， 上空 管 用 430 二 只，481 一 到 
; 天 称 高 鸥 五 十 英尺， 外 韦 除 南京 外 ， 其 他 从 未 收 过 ， 请 示 芒 机 因 收 到 之 ， 本 
这 程 。 若 加 高 天 线 ， 须 加 至 若干 尺 始 能 收效 。 

( 答 ) 大 都 外 起 电台 ， 乱 本 扰 相 近 波长 者 下 项 ， :否则 大 可 收 得 也 。 


上 海 福 建 路 香 粉 型 六 号 物 鞠 公 N 司 


《tl08 关 ) 。 今 有 人 CA 交流 七 管 机 ， 因 做 功 贼 有 移动 ， ， 现 作出 二 租 张 调 ，_. 厅 是 


扬 问 器 有 ( 徐 徐 ) 之 堤 ， 一 箱 是 条 开 最 高 之 声 ， 即 有 巨大 之 蝴 涂 声 ， 能 否 说 
法 。 


上 人 答 ) 大 概 平 轩 滑 得 太 冤 ， 致 声 疡 器 之 异 ， as 
上海 苘 勤 路 善 德里 三 十 号 林 焕 章 
(1109 问 ) 。 气 照 第 四 二 和 本 ， 自 异 三 管 来 复式 ， 未 误 可 用 明志 -00046 可 妇 信 电 


器 否 ， 人 > 条 可 ， 有 
六 有 疙 灾 流 9 志 








《 答 ) 现在 小 拓 健 连 00046 可 释 依 志 距 。 如 所 配 伙 过 之 全 二 届 此 相近 秀 
图 不 必 改 。30 可 用 ， aaew ac 
802 问 乙 o 
。 上 海 杨 和 周浦 申 新 坟 厂 荣 琴 生 


CH10 问 ) 。 部 入 新 购 飞 歌 牌 五 管 机 一 只 , 但 收藏 时 必须 装 候 天 线 或 地 很， 洲 天 地 “ 
粮 均 除去 则 寂然 扰 声 ,是否 收 昔 机 不 良 ， 抑 或 内 部 有 何 损坏 吗 。 














一 ( 答 ) 应 装 天 称 地 禾 如 收 香 机 用 合 者 ， 则 由 天 络 柱 搂 出 长 构 浆 除 之 室内 天 
入 ， 亦 能 收 昔 o 了 
”嘉善 徐 家 衙 黄 “过 


CELL 请 赐教 ART 内 初 灰 级 ， RE 
歼 兴 如 何 8 再 初级 起 点 是 也 或 是 了 ， 浆 级 起 点 是 G 或 是 了 " 漠 倒 杞 之 后 其 上 
村 千 果 如 何 。 洁 
( 答 ) 初 航 交角 糖 时 方向 扰 并 ， : 使 用 时 接 统 如 发 香 有 叫 毅 ， , 贡 初 极 下 类 机 证 
5 映 掉 搂 邹 可 。 普 通 初 级 之 起 点 乱 P， 次 级 之 和 终点 需 Go 再 
。 上 海南 市 温 军 营 新 第 里 蔬 三 号 益 竹 如 
(1112 问 》 中 第 七 基 内 坟 台 加 互 石和 族 轩 ， 轩 可 放 否 ， 共 所 用 二 三 片 淖 











可 缀 储 电 器 储 电 量 多 少 o 
〈 答 ) 据 原 著者 云 成 续 可 舍 ， 储 电器 容量 绝 .00025 c 
(1113 问 ) 请 问 固 定 及 可 释 储 借 器 : 容量 除 用 公式 计算 外 ， ， 从 有 其 他 稍 便 半 太 1 
3 验 法 否 汪 
( 答 ) 或 用 全 器 负 量 之 9 





《1114 问 ) 于 林 著 实验 挎 企 电话 收 理 机 山 造 法 ， 内 载 利用 题 微 理 器 做 的 放大 器 一 

文 ， 猎 实验 车 果 ， 所 放 竣 昔 非 但 不 盒 放大， 且 反 训 车 蚊 叫 ， 不 知 何故 请。 
指出 鲍 病 。 

未 知 如 何 联 凤 ， 亦 未 附 峰 ， 不 能 答 o 

贯 刊 第 一 答 第 十 一 期 ， 五 -一 六 页 第 廿 二 图， 拉 明 和 下; 者 

可 能 ， 则 请 问 实在 尺寸 如 何 ， 水 银 多 少 5 : 国 

此 式 扬声器 未 全 试 过 o 








四 潮 






邯 人 自 虹 四 答 生 式 疏 壮 一 认 ， 区 邮 下 六 司 和 本 ， 从 IILYL 
我 用 弥 册 公 ，26 号 休 包 多 应 机 间 国 。 


二 三 0 

























( 答 ) LI 十 二 圈 ，L2 五 十 六 圈 ， 三 回路 初级 十 二 圈 ， 次 级 五 十 夫 圈 ， mw 
四 十 圈 ， 但 须 试验 和合 稍 加 增 减 o 


上 海 法 租界 公 通 启 路 九 十 大 号 任 家 网 本 
(1117 间 ) 。 飞利浦 所 内 之 三 管 直流 机 入 路 圆 ， 其 中 LI La La 用 条 寸 用 木 管 ;新 示 
了 明 A 
( 答 ) 可 用 三 时 膀 木管 。 
CHI8 问 ) 庆生 可 再 用 了 ， 加 可 用 ， 用 地 太 可 天， 

及 上 海 族 电 台 播 梨 。 
( 答 ) 此 机 矮 高 角 放 大 ， “不 能 收 间 ， 愉 在 杭州 收 南京 可 用 揭 训 器。 


平湖 鸣 珂 里 陈 见 子 


(1119 问 ) ， 快 沁 牌 (WINDSOR 于 特 表 ) 五 管 交流 机 因 电 位 器 已 十 数 艾 ， 想 换 - 
只 有 阻力 秋之 电位 器 ， 未 知 蔷 种 电位 器 ， 有 多 少 欧 姆 ， 原 来 之 电位 器 连 开 
天 ， 有 别 种 能 配 该 机 之 用 ， 但 肛 有 阻力 秩 者 ， 价 目 若干 ， 新 请 答 覆 。 
( 答 ) 做 处 未 伴 ， 请 问 原 和 经 售 得 余 。 


(1120 问 ) 上 述 之 机 ' 因 扰 胃 力 灯 ， 修 理 合 邹 壤 ， 但 吉 仍 有 ， 不 能 开 轻 耳 o 

( 答 ) 并 控制 昔 量 之 电位 器 不 应 易 壤 * 请 查 明 其 损 填 之 原因 ， 而 再 屋 法 改良 - 滑 
O 

上 海光 莫大 学 何 惜 定 

(1131 问 ) 。 附 上 称 路 图 有 鲁 否 ， 各 有 雳 件 有 佐 不 合 。 


CICz .oooa5MFD 
G-c7 1MFD 









人 国生 请 册 帮 


GEARRN， 






宜 建 衣 岩 县 城 局 细 凡 训 

(1122 问 ) 所 照 第 及 期 三 四 四 页 ， 短 波 发 报 发 话机 造 一 副 ， 但 嫌 其 波长 能 围 术 犹 
” 因 四 上 干 余 公 尺 波长 ， 冬天 夜间 天 气 常 不 能 通 弛 ， 和 欲 改 波长 箱 围 自 三 十 你 
公 尺 至 一 百 公 尺 ， 以 便 冬天 取 用 八 十 父 公 尺 波长 通报 ， 甚 及 I2 力 数 

; 应 加 若干 ， 倚 照 数 增 一 倍 可 否 

7( 答 ) 稼 转圈 数 配 合 ， 请 秦 阅 短波 无 乏 电 手册 第 十 版 656 页 。 

(1123 问 ) 前 问 如 L1 及 Is 记 二 加 轿 数 ， 其 父 各 件 ， 应 否 二 减 请 示 知 。 

0 抱 须 增 减 o 


泛 州 要因 内 平江 路 街道 疾 前 草 魏 弄 大 s 上 生 周 
124 间 ) 。 今 寄 上 短波 收音 机 季 路 一 息 ， 乃 照 中 国 做 御 电 第 二 期 一 管 短波 收 理 机 “ 
而 再 自 加 一 积 低 过 率 坟 大 者 ,不知 是 否 可 用 ， 泪 回环 状 天 术 可 用 否 。 






















2 ( 管 ) 求 图 可 用 ， ,未 航 抽 空 管用 3 伏 腕 四 电 暗 ， 亦 可 用 30 "用 5 伏 胸 及 用 ， 
01- A O 〇 1 
。 上 海 大 东 门 火 冲 庙 街 一 号 胡 昌 麻 
(1135 问 ) 邮箱 四 央 。 作 时 之 中， 第 四 风 本 
各 种 复 圈 之 缆 法 ， 俐 此 在 何不， 可 否 匀 站 指示 。 
( 答 ) 第 五 较 序 篇 纱 法 实 图 ， 此 线圈 朗 第 三 图 中 之 L3 L4L5 : 泣 
(1126 问 ) ， 附 上 矿石 加 放大 部 线路 二 种 ， 一 以 纺 力 式 42 ， 一 以 普通 27 ， 何 者 得 
佳 ， 其 击 比 普通 一 管 机 蹇 否 。 上 列 屏 合 需 多 少 伏 六 ， “可 本 肌 关 古 加 志 研 二 
能 ， 可 和 否 代 用 别 种 呐 空 管 -于 
(从 ) 天 四 沪 管 吕 ”27 员 拉 笑 可 用 。 人 姑 间 收音 电力 驮 大 ,型 不 
易 生效 二 


。 威 墅 堰 大 生源 油 蚀 厂 李 应 不 2 
。 CHaz 癌 ) 。 吕 入 有 得 访 国 根 38 号 收音 得 ， 售 丰年 兢 失 音 ， 时 什 尖 贼 至 攻 革 让 
修理 据 因 RGN 354 芮 空 管 可 填 ， 因 此 德国 式 放 无 甸 ， 乃 改 用 A409 


第 从 七 二 页 ( 世 三 车 思 月 征明 3 策 一 稚 















电 园 兽 床 攻 人 coopsse 


代 之 ， 疏 收音 效力 殊 有 ”又 因 天 牧 改 惑 ， 未 能 确定 :了 认 贯 空 管 钨 并 傈 ， 忆 

仍 换 RGN 854 后， 能 否 较 篇 安 好 o 人 
( 答 ) 换 354 应 好 些 。 
上 海内 朋 路 修 安里 七 二 二 号 姚 蔡 民 这 


(1128 问 ) 者 第 - 蝇 划 台 回 互 威 夏 石 机 ， 用 .00025 可 胡 储 电器 ， 工 奥 L1 各 须 若干 
图 ， 第 七 基 之 加 奥 二 一 基 之 屡 法 9 不符， ,有 估 旬 得 “市 人 可 用 理 ， 




















个 ， 容 量 若干 s 

用 .00025 蛙 ， 粮 图 工 工 ! 不 
加 ， L2 接 法 十 一 期 上 错 谈 ， 区 已 
改正 如 左 。 





(有 | 二 泪 ) 


济南 颖 九 路 65 号 黄 坊 从 
(1129 问 ) ”邑人 有 了 夏 石 机 一 架 ， 用 囊 简 收 划 本 地 播 理 ， 此 坦 很 稳 亮 清楚 ， 用 小 揭 
贡 器 ， 亦 能 很 清楚 郊 亮 。 本 省 电 训 电力 只 无 百 克 特 ， 但 不 知 是 何 符 故 ， 如 
香 之 大 小 狗 及 留声机 
( 答 ) 想 因 先 生 住 所 与 电 训 其 近 故 耳 
， 众 州 宋 币 洲 检 及 号 定 徐 勉 伯 轴 
(1130 问 ) 名 和 之 RCA 交流 七 管 收 香 机 ， 每 日 下 午 七 于 起 ， 时 有 拍 末 等 厅 整 ， 
日 间 则 撼 。 天 笋 用 一 百 尺 ， 高 四 十 尺 ， 现 所 再 加 装 室 内 天 穆 四 十 尺 ， 未 悉 局 
能 否 驶 除 此 等 雁 声 否 。 再 天 津 北平 二 不 均 未 收 着 ， 未 悉 有 何 办 法 。 区 
( 答 ) 下 午 七 性 日 落 ， 是 傈 天 电 于 拔 。 装 室内 天 牧 妨 矮 族 。 。 天 津 北平 不能 收 
; 或 因 播 理 台 关 傈 。 
广州 市 电力 管理 委员 会 话 钱 生 E 
(1131 。 仿 有 有 美国 FRANKLIN 四 管 收 理 机 ， 篇 TR， F. 式 ， 可 由 广州 收 至 南 
, 非 列 演 等 区 "请 将 其 称 路 及 其 构造 娃 示 优 威 。 
( 答 ) 此 加 钴 此 多 路 坟 钦 。 


上 海 新 闻 路 斯 文 里 一 9 八 五 号 喜 仁 公 汪 
(1182 问 ) “ 亚 美 各 本 第 二 一 种 ， 生 路 固 上 有 有 知 将 丙 电 池 拉 和 豆 在 其 内 ， 若 有 ， 
请 示 知 何 稳 需 接 两 “十 " 之 黎 头 ， 何 咸 短 陵 两 “一 "之 穆 天 。 百 该 能 本 碟 
之 整流 黎 路 图 上 之 8 与 9 两 厌 ， 是 否 需 两 电流 ? 若是 ， 则 铺 示 知 癌 头 篇 正 
极 ， 何 昧 需 鱼 极 。 倘若 8 与 9 确实 是 作 凡 两 电流 ， , 但 此 雨 入 小 未 径 过 整流 
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作用 ， 所 得 电流 当然 是 交流 性 质 ， 何 得 而 可 作 和 需 丙 电池 之 用 ， 再 该 迄 本 收 
得 机 乏 路 图 上 之 二 只 低 过 这 放大 芙 空 管 ， 与 老式 三 极 管 相 同 ， 何 能 亦 可 用 
交流 电 忆 燃 烛 攻 。 
此 图 丙 电 历 自 RIC1 供 输 ; 蕾 未 雨 航 低 放 忠 空 管 屏 极 电 流下 丛 称 :9 而 
至 8 而 至 乙 一 至 乙 十 入 屏 极 ; 因 屏 极 筷 流 需 直 流 ， 故 Ri 之 降 礁 乱 直 流 电 古 
， 故 9,8 雨点 不 接 两 电池 ， 而 8 点 电 厅 校 9 点 篱 低 o 低 明 放大， 用 01-A 
0 12-A 等 足 空 管 ， 接 交流 扰 研 9 河 
“ 稚 州 东 花 入 埠 五 十 号 周志 豪 
《1138 问 ) 邑人 里 一 老式 三 管 机 连 揭 吉 器 ， 该 机 装 需 交流 电 “ 惟 抵 代 甲 代 乙 电 ， 
史 故 请 扰 乏 电 公 司 代 做 一 只 ， 在 夜间 初试 ， 惟 有 『 狂 狂 草 8， 他 契 苦 佳 ， 此 
扬声器 的 构造 ， 同 巩 简 一 赃 的 。 
5) 未 知 禾 路 ， 不 能 居 而 9 
_ 张 松 年 地 址 未 铬 二 
见 芮 刊 十 一 期 ， 和 言语 所 大 器 之 装置 法 之 称 路 图 ， 赣 亦 可 做 唱片 撤 大 之 二 
用 o 今 名 信 有 七 管 交流 收音 机 ， 其 合 面 有 唱片 拾 亚 器 之 插口 ， 现 欲 将 此 插 
口 接 上 一 只 传 瑶 器 ， 是 否 可 作 和 言语 放大 之 用 ， 其 傅 声 器 用 之 电池 可 否 用 手 
本 电 笨 之 乾 电 “， 应 伙 伏 胸 o 
答 ) 可 用 倩 声 器 ， 多 串 接 45V 伏 具 乾 电 * 但 撕 婚 一 测 幅 贱 历 器 ,否则 乱 族 o 
昌 凡 由 中 卫 路 二 -一 六 号 王家 明 
11835 问 ) ， 主 述 低 过 这 抑制 称 圈 之 原理 o 
答 ) 当 庆 下 期 另 文 洋 之 o 
口 法 租界 德 册 里 二 十 二 号 徐 兆 康 油 
(1L136 头 ) ， 亚 美 440 号 雷 源 稳 压 器 内 有 2-8-2, 11-13-11，4-0-4，6.5,，3-9-3， 等 符 
号 ， 是 代表 多 少 伏 肛 ， 休 什 床 来 做 淋 准 ， 是 否 枉 美 出 品 的 电 庆 纲 胡 吕 ， ”都 
用 过 些 符号 来 代表 的 。 
答 ) 此 不 过 答 令 进 便 利之 记号 而 已 ， 2-8-2，2:5V. 3.5A”I1-12-11，1.5V 
2.1 A,， 4-0-4.5 V. .25 A.6-5, 220 V, 25 MA 3-9-835V..75 A. 、 
常数 东 河 二 一 号 混 庵 
收 普 机 与 抬 亚 器 中 间 装 一 爸 咪 器， 其 发 之 但 是 否 加 您， 或 是 ， 半生 
人 本 
此 爸 叹 器 需 配 合 其 混合 阻力 ， 配合 通 当 ， 可 竹 而 清晰 
京 南 捕 克 十 蕊 号 一平 浊 
) ”第 六 种 范 本 绊 节 再 生 力 之 十 一 片 储 电 器 ， 车 改 得 回 定 者 ， ) 而 以 一 50)000 - 国 
欧姆 之 可 释 电 阻 笛 节 ， 则 及 .了 : C. 可 否 不 用 > 尊 生 图 要 否 更 改 2 收 长 波 暑 
“了 此 电阻 亦 能 精密 届 节 否 ， 第 二 枚 艇 旋 度 秀 可 否 省 去 不 用 。 二 
年 泡 目 砷 证 TGS 













































加 中 加 另 您 多] 几 chneFsaio 


(等 和 用 电阻 调节 亦 可 ， 再 生 图 不 必 改 ， 有 .ER.C. 用 之 较 佳 ， * 角 旋 草 匈 庆 可 
省 去 
(1139 问 ) 亚 美 441 电源 杰 压 器 ， 可 否 用 论 445 埋 管 长 报 机 ， , 如 可 ， 略 出 可 得 多 
少 大 特 ， 流 管用 471 Bo 


( 答 ) 可 用， 琼 出 移 可 得 三 四 无 特 o ， 
《1140 问 ) 收发 报 楼 可否 合用 一 条 天 从， 内 部 如 何 接 法 o 让 
( 答 ) 可 用 一 休 天 称 ， 接 法 如 图 2 二 


(可 OO 且 1 【于 -) 





G41 问 ) 第 十 三 种 箱 本 所 用 之 电源 组 压 器 仿 440， 若 用 新 出 品 441 号 ， 则 通 检 
波 管 屏 极 之 电阻 应 改 知 若 干 欧姆 。 如 改 用 424 检 波 ， 则 释 神 福 概 之 电阻 磊 
二 全 让 放 由 o 此 机 闭 改 收 短波 ， 则 插 镶 图 之 管 座 ， 普 於 何 

( 答 ) 通 屏 极 之 电阻 可 改 用 52,000 了 欧姆 ， 如 必用 对 风情 名 之 沁 轩 榴 2 
MEG 。 改 得 短波 ， 揪 入 式 委 圈 地 位 以 接近 V 和 坊 佳 o 河 

汉口 徐 兆 康 

(1143 问 ) 请 解 释 公 波 整 流 奥 牢 波 整 流 ， 及 全 波 检 波 和 个 波 检 波 的 意 装 ， ?及 使 用 ， 
的 方法 o 站 

( 答 ) 和 次 全 让 大 书证 交大 生 帮 5 天 二 省 人 人 人 
检 波 符 宇 波 检 波 ， 如 用 两 只 磺 石 或 雨 只 凌空 管理 可 作 和 至 波 检 波 。 用 55 
凌空 管 ， 亦 可 作 双 波 松 波 o 

Cl148 间 ) 请 解释 部 志 式 天 粮 及 诸 伯 林 式 天 糠 原理 及 使 用 法 。 








( 答 ) 昂 本 厅 苇 逐 期 刊登 之 短波 天 和 粮 之 司 计 。 
(ll144 问 ) 发 报 机 M. A. 表 上 指针 度数 怎样 计算 
( 答 ) M. A-. 电表 指数 ， 傈 视 所 用 凌空 管 及 使 用 展 码 电压 而 言 ， 兄 短小 4 称 


电 手 册 第 十 版 第 八 十 四 页 。 
(1145 间 ) 如 图 之 电源 供给 ;不 知 有 否 鱼 淡 ， 最 多 能 供 答 林 个 真空管 收 理 机 之 外 
《 答 ) 来 图 其 危 险 ， 莉 勿 用 之 。 SS 
(1HM6 问 ) ”如 图 之 收 吉 机 ， 用 55 作 检 小 ， 但 不 知 其 符 件 之 容 最 RERY Ra C 

C2 C3 C4 C5 各 若干 : 其 中 A.V. C:= 应 捷 至 何 大 。 本 
( 答 ) 来 加 -… 管 址 要 电信 和 电压 不 足 ， 不 能 用 ， 三 A. VC. 接 控 制 管 屏 标 。 
NE -年 九 月 廿 日 ) 



















二 加 副 个 因 ER 


请 东 周 清 如 楼 并 笑 季 厂 


Mil47 问 ) 有 单 管 机 一 只 ， 收 划 时 以 手 近 可 释 储 电 器 刻度 秀 ， ” 声 理 标 奖 : 去 之 印 
缀 ”此 种 汪 病 ;可否 除去 ， 半 请 示 之 9 
( 答 ) “请 将 可 释 储 电器 之 转 塘 片 ， 0 ， 当 可 如 除 此 乌 。 


2 杭州 并 之 江 文理 学 院 方 叶 周 ， 





芝 “之 虚 穆 ”是 何 意思 67280 等 数目 字 代表 何 物 

(人 答 ) 旧作 同 乱 可 北 储 电器 ， 此 不 之 作 指 压 籍 式 小 储 电 器 ， 作 指 屿 可 舌 储 
”和 电器， 虚线 表 示 各 人 备 电 器 生 人 认同 一 四 上 。67280 等 香 出 品 号 数 o 
《1149 问 ) “ 按 低 过 率 释 压 器 构造 之 原理 ， 宣 比例 念 大 考 ， 放 大 力 仿 强 ， 和 何 普 

这 常用 3 : 工 ， 而 不 用 比例 大 者 ， 何故 = 


两 三 类 放 大 

上 海 大 东 门 内 妇 道 街 -一 三 号 李 厢 宝 

Sa 人 全 有 生得 种 开 管 交 流 机 一 只 ， 党 有 格 答 格 符 及 里 折 理 折 而 带 有 保 人 加 
9 可 可 的 胡 …… 的 声 和 可， 不 知 何故 。 

答 ) 内 傈 郑 近 从 器 之 二 措 。 

《1151 问 ) ”此 机 若 带 往 杭州 ， 不 知 要 报关 或 其 他 手 入 否 

人 管 ) ，，。” 普 钴 规定 ”普通 可 随身 携带 。 
上 上 海 界 路 二 四 二 号 金 剑 秋 
《1152 问 ) “ 扰 弥 电 称 路 图 二 百 种 第 一 一 六 图 ， 其 扶 空 管 能 否 用 两 只 109 A ， 两 电 
”要 用 灯 个 伏 腕 ， 如 果 可 以 用 109 号 ” 乙 电 要 改 否 ， 要 改 意 个 伏 胱 ， 所 和 线 之 
粮 转 能 否 线 在 蛛网 慨 上 “， 所 探 用 之 六 轩 架 ， 是否 用 推拉 式 ”3007 及 3011， 
305 请 将 其 法 拉 特 一 -- 答 出 ，413 号 能 否 用 403 号 。 


着 


2 ” 若 线 瓜 妹 网 板 上 亦 可 o 3007 需 .00014，3011 篇.00022，305 乱 .000014 河 
NMFD >， 413 可 改 403 ， 香 质 稍 带 ， 记 

上 海 法 租界 西门 路 仁 埋 里 二 十 大 号 王 延 津 

(1153 问 ) 部 人 现 自 装 _ 单 管 机 ， 员 安 管 傈 用 109 ,其 栓 圭 电 故 局 13 V.， 因 昂 

总 同学 偶而 不 民 ， 烧 壤 者 甚 多 ， 欲 防 患 未 然 ， 请 示 一 保险 称 路 ， 有 去 有 -- 手 “ 

简 上 的 小 堪 泡 即 可 保险 者 ” 请 于 1'3 习 扬 : F 的 小 灼 泡 ， 何 获 可 磋 ? 普 请 司 

告 以 接 法 o， 国光 二 INC > 





FF( 答 上 比 例 过 大 : 福 极 引起 电流 失 响 ! 故 不 用 -: 村 清寺 让 


区 0 TS 光 


1148 间 ) 中 国 抵 委 电 第 九 期 408 页 , 加 中 目 作 二 符号 ， ” 有 何 分 别 ; 加 一 储 电 器 


呐 空 管 109 可 用 ， 丙 电 三 伏 腕 ， 乙 电 乌 让 改 爸 ， , 原 寺 入 图 入 内 肛 管 上 下 








第 十 入 期 和 人 和 有 


( 答 ) 此 各 中空 管 多 法 装 保险 ， 不 能 认 姓 穆 雨 端 接 电 肘 表 测量 之 。 


上 海江 潜 复 旦 大 学 余 饮 平 二 
(li54 问 ) 闻 天 本 第 上 村 自 委 用 管 玉 代 大 收 亚 全 上 ， 只 拓 收 大地 
击 浪 低微 ， 寻 择 性 亦 不 佳 ， 者 使 触 针 不 与 矿石 接 镜 ， 则 谣 香 较 高 ， 寻 择 人 性 
亦 较 好 ， 惟 时 发 沙 亚 ， 不 知 何故 。 该 机 若 装 喃 通 宜 ， 汪清 华 收 各 休 二 下 下 


一 ( 答 ) 照 以 前 试验 ， 声 各 与 三 管 机 相仿 ， 选 择 性 稍 逐 。 如 取 去 矿石 而 志 较 高 
” 则 铠 矿石 不 佳 "此 机 前 合 收 到 杭州 ， 如 天 株 好 ， 中 央 应 可 收 到 。 5 
苏州 河沿 街 更 楼 型 二 十 号 张 瑞 伯 -全 
(1155 间 ) 邑人 照 亚 美 第 三 种 范本 ， 装 就 之 后 肯 理 很 性， ; 但 泥 上 有 二 电台 ， 洒 
从 未 收 到 ， 一 需 XHHU ， 一 篇 XHHJ ， 篱 何 和 缘故 : 汪 
( 答 ) 该 两 台 电力 均 篇 50 无 特 ， 故 或 不 易 收 3 


上 海 老 西 门 葛 花 街 一 一 上 上 号 天 智 亮 2 
(1156 问 ) 寺 辣 本 美 1 名 和 引用 之 二 ， 可 窜 多 少 天竺 可 拆 下 另 和 下， 
或 日 做 一 代 乙 电器 ， 要 有 135 V. 乙 志 吕 本 
( 答 ) 锡 可 容 十 余 匹 特 ， 拆 下 另 线 代 乙 电 ， :请 参 阅 间 符 旬 放 12; 18, 14 撞 。 


杭州 湖 墅 均 鱼 福 九 大 布 壮 徐 剑 过 > 
(1157 问 ) 及 天 大 六 管 收 机 坦 订 ， 日 间 所 收 和 和 训 揪 理 人 目 ， 仙 入 请 她 
而 有 时 有 拍 拍 声 ， 收 XHHN 其 低 。 至 夜间 拍 拍 声 ， 以 及 烦 厅 南 ， 违 接 不 
散 ， 其 村 部 习 节目 亏 入 高 ， ， 未 知 收 香 机 有 损 否 。 
( 答 ) 请 除去 天 和 绕 武 收 有 无 厅 声 发 现 ， 否则 篱 天 电 。 汪 


上 海塘 耳 路 溢 圳 中 学 盛 榭 殿 二 
(1158 问 ) 。 前 向 某 电 器 行 购 得 四 百 欧姆 电位 器 一 个 ，( 想 傈 法 国民 ， 因 其 接 入 柱 
均 不 合 美国 仙 之 扳 头 ) ， 乃 发 现 其 所 绕 之 日 耳 曼 银 条 极 翻 ， 并 日本 条 加 二 
间 荡 无 阻隔 ， 舍 得 极 坚 。 照 此 种 情形 ， 是 否 入 短路 ， 装 蕉 收音 机 上 ， 铀 电 
“ 凶 有 研 否 = 
( 答 ) 照 实验 情形 ， 电 阻 称 舍 紧 ， 混 不 佑 路 。 


上 海 新 大 尖 路 四 六 作弄 二 四 号 陈 惠 昌 
(1159 人 花 见 钨 称 电 间 答 荣 刊 第 17 期 内 ， 关 大 抵 入 电 入 路 图 测 百 种 之 第 ! 
种 ， 所 计 检 拾 名 圈 〈Pick up Coil) ， 不 知 如 何 又 法 ， 请 二 指示 5 该 入 疼 傈 

超 舌 外 差 法 ， : 而 未 素 登 出 ， 人 7 是 否 将 在 中 国 无 黎 电 厅 蓄 内 

发 表 。 







} 





( 答 ) 原文 iek up Coil 相对 浊 此 几 丰 入 外 妆 中 之 打分， 清关 
插 称 电 覆 路 圆 二 百 种 第 九 十 九 图 co 


上 海 岳 州 路 后 州 坊 十 九 号 凑 蜀 镍 


(1160 癌 ) 请 问 普通 之 中空 管 ， ; 用 作 定 波 整流 时 ，( 将 P. G 相 联 ) 最 天 丰 流 粮 出 沁 
”如 何 计算 。 如 旁 特 71-A 作 整 流 ， 用 Ep 在 150;V 时 ， 可 输出 多 少 夫 内 配 
_oEp 在 180Y 时 ， 可 凡 出 多 少 稻 嚼 配 。 温 
此 种 抽空 管 过 出 直流 ， 扎 视 特性 曲 穆 之 他 和 程度 而 误 ， ， 到 全 何 份 具 配 

上 ， 因 未 测量 晕 ， 不 克 泰 答 。 区 
5 Ge1 间 ) 中 国 扰 穆 电 第 二 期 ， 小 变压器 之 设计 ， 所 载 25 V A 殉 历 器 之 铁心 ，”， 
照 公 式 计算 :应 篇 /下 x 1.765 = 8.75 Sq-Cm ， 而 表 中 书 8.65 SaCcm ， 


若 随 表 中 所 载 绒 必 基 面 入 计算 ， 则 每 伏 胶 图 数 仿 -in = 6719 ,而 表 
中 窟 666。 碍 美 三 怠 秦 钢 片 中 心 众 24mmm 关 , 依 理 厦 状 至 So5 -3.64Cn 原 


， 篇 何 表 中 言 琶 至 40 mm 厚 同样 5 V A 之 殉 床 器 ， 站 < 出 机 人 向 
面积 乱 4113 Sq-Cm ， 每 伏 膀 圈 数 需 14.13 ， 铁心 之 摩 需 171 Cm ， 态 何 必 
。 。 表 中 数值 与 用 公式 算出 者 稍 有 不 同 ， 全 
人 替 ) 相差 之 数 花 小 ， 无 大 出 大 也 o 至 总 厚 坊 3 厚 ” 鞭 因 名 片 重 才 条 时 关 
办 其 间 未 锡 稍 有 空 陈 ， 2 1 








ER 









大 用 三 和 直 开 上 过 中 全 2 二 
0， (41162 问 ) 地 人 有 四 管 直 流 电 收音机 。， 鞭 空 管 癌 201A ， 甲 亿 用 项 电 好 ， ,内 不 同 
入 用 ， 想 秽 交 流 代 甲 电器 ， : 未 悉 贵 公司 可 代 婴 否 "或 痊 回 ， 须 价 基 于。 代 
甲 电器 ， 可 能 用 来 充电 
“人 答 ) ， 允 代 甲 电 之 费用 其 大 ， 不 关 将 鼓 机 改换 ， 用 交流 所 窑 管 篇 合算 o 














上 海 清 石 路 高 末 里 五 十 号 江 卷 者 
G63 问 ) 第 一 般 同 第 二 航 低 遇 牵 放大 ， ,都 用 171 A ， 未 知 蝇 直 收音 册 有 宪 否 吕 。 


《( 答 ) 因 放 大 牵 基 低 ， 而 电流 所 耗 甚 多 ， * 且 普 通 低 尝 率 绝 呈 吕 误 合 朋 力 不 能 “ 
0 配合 x 故 不 合用 。 妆 


《1164 问 ) 作 有 阻力 扩大 时 ， ， 其 南 只 电阻 如 何 安置 其 位 蔷 ， RN 
姆 篇 宜 ， ， 园 众 定 储 志 器 并 何 容量 。 


答 )》 电阻 之 位 置 扰 并 ” 如 接 於 检 波 ， 屏 极 用 40， 000_- .50 ,000 欧 炮 ， , 接 让 
大 屏 枉 用 250;,000 -mn ， 配合 储 电 器 : ， 可 用 :0005 至 25 5 区 法 o. 


年 九 月 匡 日) 
















































(1165 间 ) 。， 超 等 外 差 式 收 得 楼 ， 可 否 自 出 其 中 间 遇 这 放大 般 压 器 ， 如 何 做 法 ;其 
南 旁 之 人 备 电器 应 用 类 何 容量 需 宜 。 从 自 狠 此 征收 理 机 ， 须 备 何 定 傍 器 ， 外 
差 式 称 路 中 227 抽空 管 上 ， 有 AVC 字样 ， 未 知 作 何 用 途 。-， 订 
丛 ) 超 等 外 差 收 合 机 自 鼻 不 易 ， 中 间 过 率 放大 释 压 器 狗 於 太 分 管 上 线 千 队 

圈 ， 两 旁 小 压 逢 储 电 器 * 容 量 ， 普通 需 50 化 从 Fd 左右 。 外 差 式 糠 路 中 之 

AVC 傈 Automatic Volume Control 之 和 绑 窟 ， 色 自动 理 量 铀 区 ; 大 意见 本 训 

证 上 期 自动 理 量 调节 之 管理 二 
《1166 问 ) 新 式 览 空 管 146,55,56,57;58, 未 知 作 何 用 泛 ， 环 - 一 一- 震 鼻 规 明 。 又 提 二 畏 
刊 可 否 将 此 种 新 式 贯 空 管 之 稼 路 周 玫 表 。 “二 

( 答 ) 天 放 新 式 芮 空 管 之 用 途 ， , 本 杂 读 将 光 期 登载 ， 至 认 爆 座 之 楼 法 ， 已 见 

第 -二 三 期 。 各 


上 海 甬 昭 路 道德 里 三 十 二 号 门牌 重 ， 克 EN 
(1167 问 ) 名 入 自 驱 十 管 来 复式 ， 天 各 己 钙 床 代 之 ， 叶 空 管 傈 509 ， 乙 和 是 46V 
; 用 区 简 枚 极 ， 本 远 五 厌 特 电 训 亦 可 收 蓝 ， 惟 略 轻 些 ， 选 择 性 亦 好 但 用 

- 志 杰 费 o 若 用 四 伏 胸 电压 管 ， 甲 电 是 否 三 简 ， 接 如 一 简 o 现 欲 答 济 ， 当 以 

何 管 需 最 省 电 ， 而 又 合用 ， 且 可 放 小 扬声器 。 老 架 设 天 称 ， 有 收 匠 公 国 及 
3 再 如 用 三 伏 胸 贯 室 管 ， 不 知 成 炉 如 何 “ 邹 如 199 号 ， 其 价 

昂 ， 若 损坏 一 只 非 十 数 元 不 可 。 照 此 机 一 般 检 波 一 级 高 率 放大 ， 策 低 

二 ， 扶 空 管 是 否 以 通用 需 通 宜 ， 抑 或 检 波 篇 一 管 ， 高 明 率 及 低 连 率 

符 另 一 管 。 悉 之 以 会 济 和 守 用 各 方 顾全 乱 美 也 ， 以 上 各 点 请 费 神 示 知 o” 





，( 答 ) ”省 饱 趴 空 可 用 汰 特 30 号 ， ; 价 公 利 而 成 著 亦 好 "一 管 杰 复 式 可 用 损 吉 只 
汪 ; 但 稍 罩 。 芙 窑 管 以 普通 式 坊 宜 ) 讽 
。 江 间 新 市 路 36 号 地方 骨 
二 1168 并 ) 三 回路 直 施 收音机 其 可 友 储 电器 ， 傈 十 三 片 ( 构 傈 .00025) 者 ， 用 总 天 


一 个 算 简 三 时 二 分 径 : 绕 乏 围 各 级 应 绪 若 干 图。 又 如 用 蛛 移 式 ， 上 应 绕 若干 
图， 及 应 用 允 号 稳 又 十 式 以 何 式 棱 佳 "又 可 动 届 固定 ( 再 生 图 ) 之 分 别 知 
呈 何 o 
( 答 ) 用 十 四 号 炊 绕 六 二 五 团 作 次 蕉 ， 初 役 同 号 糠 十 二 图， 再 生 四 十 信 图 6， 
暴 欧 与 胁 管 效力 相同 ， 视 地 位 可 任意 用 ， 再 生 圈 以 可 移 励 者 效力 埠 佳 ， 因 、 
波长 不 同 ， 其 再 生 力 之 大 小 不 一 定 也 。 粮 稳 莹 通 此 同方 向 
。 武昌 中 和 里 五 号 文 立时 Se 
， (169 问 ) 请 将 三 回路 式 ， 未 复式 ， 再生 式 ; 外 差 式 ， , 直 等 外 差 式 ,反射 式 : 合 
退 式 ， 推 挽 式 ， : 中 和 式 ， 四 同 路 式 等 原 灾 宫 出 ， Se 


”当下 TimiaeT Condenser 


下 了 二 三 苗 帮 月 二 日 三 













本 










3 
L 
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0 3 Circnit 订 机 六 和 汪 用 ” 再 生 力 篇 Regeneration ， 
外 差 式 需 Hetrodyne， 超 等 外 差 式 需 Super-Hetrodyne ， 反 射 式 未 详 ， 倒 、 
退 式 塌 Inverse( 请 雁 闭 扰 乏 电 黎 路 图 两 百 种 中 有 之 ) ， 推 式 需 Push Pall 
“> 中 和 式 篇 Neutrodyne ;四 回路 式 乱 4 Cireuit ( 普通 在 Cockaday 式 中 
用 之 )e 以 上 各 种 ， 以 前 各 期 本 读 及 问答 象 刊 中 ， 均 有 痘 载 ， 请 并 之 可 也 。 
ES 

肖 (1170 问 )、 如 人 新 装 史 德 三 夫 s 管 收 理 机 -只 : 天 名 长 100 尺 高 篇 26 尽 ， ， 每 在 天 了 肝 
而 白天 时 ， 收 香 清 晰 周亮 ， 至 夜间 收 匠 发 生 举 拍 咯 啦 的 厅 夫 ， 惟 收 南京 中 
央 电 如 发 香 厅 声 匀 好 ， 人 向 可 收 到 ， 请 问 天 穆 高 度 是 否 合宜 ， 夜间 发 生 杂 得 


3 pr | 


有 扰 补 救 可 能 。 

( 答 ) 此 傈 天 电 王 援 ， 扰 法 补救 。 加 

上 海 货 波 路 120 弄 11 号 永 典 甘 蒋 季 元 

《1171 问 ) 项 空 管用 电 过 多 ， 以 致 不 能 用 ， 有 殷 方 法 使 其 恢复 原状 。 1 

。( 答 ) 凌空 未 过 度 损伤 ， 有 时 亦 可 复活 ， 见 问答 驼 刊 第 作 期 集锦 。 2 
上海 但 尔 史 咯 130 号 陈 延 麻 


。 GH72 问 ) 。“ 自 装 三 回路 单 管 收 理 机 一 只 ， 和 粮 转 是 下 美 580 号 标准 三 回路 ， 可 释 储 

电器 是 .00046 mfd ， 摧 窑 管 是 A 109， 此 机 收 册 本 埠 各 电 训 ， 昔 尝 夯 儿 ， 

选择 性 亦 好 。 现 想 此 机 带 往常 州 城内 ， 收 划 上 海 电台 ， 未 知 洒 用 否 ， 如 不 

能 用 ， 如 何 改善 
如 天 粮 和 良好 ， 则 亦 可 用 VE” 


”上海 法 租界 面 爱 成 斯 路 顺 安 里 十 大 s 号 朱 屁 若 
GL173 下 ) ， 部 人 前 贱 得 -一 订 王牌 Majestic 五 管 交流 机 只 ， 收音 呈请 更 交 元 ,天 
义 未 装 ， 但 在 屋内 架 以 获 给 稼 狗 作 九 码 ， 对 庆 外 坟 从 未 收 到 ， 即 需 蔬 州 扰 
”名 等 不 亦 未 有 之 ， 且 XHHJ 和 XHHH 电 训 每 多 混 林 ， 闪 乌 隔 开 ， 又 认 每 
， 晚 凡 至 九 点 时 ， 在 一 一 五 D 千 遇 波 碟 ， 亦 苦 记分 隔 o 请 详细 示 知 。 
如 装 屋 外 天 乏 ， 外 进 应 可 收 。 至於 夹 香 ， 因 各 台 波 长 其 近 ， 收 得 楼 如 
5 玩 择 性 不 佳 ， 即 有 此 嫩 。 
上 海 民 立 中 学 校 姚 速 取 3 
。 《1174 闻 ) 。 照 目下 上 海 收 示 情形， 用 超 等 外 差 式 收 昔 机 ， ' 最 佳 者 其 导 择 性 能 好 
| 至 老 何 程度 
( 答 ) 最 佳 者 各 吝 均 可 以 隔 清 
《Gil175 问 ) 贵 刊 参政 栏 内 舶 来 品 收 埋 机 铺路 图 ， 载 有 “ 0 Wane R: 10i 1 
”Ag B”， 该 机 属 讼 何 种 ~ 人 7 本 
此 入 导 玫 高 过 李 四 管 交流 机 人 浊 
全 :区 





















( 营 ) ， 
失 XG 页 











上 海 是 转 路 1032 呈 邵 剑 各 


(( 答 ) 大 郡 傈 楼 中 有 病 。 


( 答 ) 想 傈 接 季 未 侨 ， 或 电 得 花 黎 中 断 ， 矿石 接 解 不 佳 所 狼 。 (以 合 问 答 短 


人 


第 十 丈 期 一 一 RE 


武进 大 街 九 十 七 号 江枫 在 


(1176 间 ) 。 现在 要 装 一 种 ， 可 以 在 钨 电 从 地 方 ， 搂 扬声器 及 员 科 雨 用 ， 要 艇 厂 能 
收 匠 到 上 海 各 电 训 发 各 的 ， 最 经 济 收 香 机 ， 未 知 何 种 书籍 和 本 最 好 
( 答 ) 蘑 用 亚 美 第 九 种 匈 本 ， 检 波 后 装 一 届 插 口 ， 则 可 两 用 。 | 








(G177 问 ) 有 一 只 机 PHILCO 牌子 七 管 机 ， :和 吉本 疝 汪 克 风 -。 ， 现在 了 起 ， 
求 志 理 又 最 而 且 夹 得 司 害 ， 理 因 往往 过 住址 ， 不 知 并 基 天 粽 有 没有 关 保 ， 
或 再 机 器 内 部 不 去 


姓名 未 说 

(1178 问 ) 矿石 机 。 向 装 屋内 天 稼 ， 而 收 得 之 香 ， 绝 大 清晰 。 不 料 束 简 穆 ， 疏 狼 
友人 枚 靳 ， 做 不 地 方 不 大 ' 扰 从 购 配 o 不 得 已 将 平常 电 翰 花 称 装 就 ， 收 外 
音量 减 去 十 分 之 于， 不 三 是 何 原因 s 或 是 换 电 但 花 称 ， 应 有 之 现象 或 是 
磁 钱 失去 破 性 否 。 


人 


上 海 辣 斐 德 路 善 德里 州 号 林 ” 赂 5 
(1179 关 ) “ 花 有 440 电 启 释 压 器 -- 只 ， 未 知 可 乌 人 新闻 地 交 流 音 管 和 电源 鳃 咪 器 否 上 
。 : 若 可 ， 称 路 须 否 更 换 ， 及 所 刊 二 册 固 定 储 电 器 二 只 ， 和 与 442 号 低 明 波 扼 ， 


制 称 围 等， 和 欲 更 克 否 。 2 
电 吸 相同 则 可 代 * 固定 储 电器 奥 拖 制 轿 不 必 更 换 
镇江 太吉 洋行 陈 乃 昌 


(1180 问 ; 有 四 管 直流 机 一 具 ， 傈 旗 电 业 公 司 代 装 ， 其 收 舟 仅 中央 包 右 ，( 能 放 
， 揭 击 器 ) 上 海 ; 杭 州 ,日 本 ,等 坊 播 理 ， 用 员 简 亦 不 能 收 得 ， 上 尖 帆 失望 。 纶 按 ， 
楼 内 接 稼 ， 葵 成 称 路 国 ， 请 代 查看 有 扰 结 局 ， 或 称 转 须要 改良 ，( 零件 容 

量 及 抽空 管 号 数 均 详 图 上 ，) 如 何 改善 ， 请 缮 租 改 正 o 
和 网 有 站 不 合用 :请 枯 亚 半生 弟 三 二 必 良 之 ， 沉 可 二 加 效力 5 
埠 飞 路 109 号 陆 在 潢 
GT81 问 ) 二 280 整流 管 ， 屏 极 接 一 只 现 一 只 ， 屏 兢 术 出 电 谎 是 一 楼 的 ， 机 
如 此 ， 折 接 二 只 坪 加 其 电流 乎 o 

( 答 ) 放电 全 相 同 。 。 本 并 流 ， 让 
只 时 增加 基 少 e 











电 吕 喇 医 = 


(1182 问 ) “用 交流 志 低 尝 李 放大 ， ee 
“，， 上 比较 接地 称 求 得 蹇 ， 未 知 何故 ， 然 而 不 接地 和 缚 而 有 割 否 。 汪 





(和 营 ) 不 接地 穆 ， 则 前 后 级 由 释 压 器 初 灵 粮 图 间 之 俏 电量 配合 ， 帮 亦 能 窗 o 
但 较 楼 合 更 守 ， 则 煌 路 必 有 怠 
， 尝 明 东 候 家 钙 徐 运 录 
alngs 癌 ) 。 中 国 乱入 昌 第 十 _ 期 中 之 二 语 扩 大 器 ， 其 Ts 输 田 之 三 级 ， 每 级 各 有 
多 少 电压 与 电流 oTLT2 比例 若干 ， 揭 声 器 用 何 式 ， 摧 空 管 何 入 牌 号 。 





5( 答 ) 雨 六 25V 3.5A ， 接 80 号 屏 极 电 压 共 500 伏 胸 ， 中 心 分 藉 ， 电 流 
芝 .05 A 接 80 入 极 电 压 5V2 委 配 ，TI 坊 镁 幅 释 压 器 o Ts 如 揭 亏 器 乱 4000 欧 
姆 者 ， 可 用 1:1 5 河 
，， 扰 锡 城内 连 元 街 伍 号 阅 奇 石 
1184 问 ) 请 介绍 淡 近 之 钴 铬 电 浊 理 西 虱 数 和 三， 何 晤 有 售 。 辐 
- ( 答 ) Radio Physics Course ” Principles of Radio 璀 书 ， 有 系 称 而 切实 用 7 汪 


这 由 浅 太 深 基 易 上 解 ， 可 向 亚 美 公司 购 阅 
(1185 问 ) 何故 晚间 静电 于 打 较 日 间 需 多 ， 有 何 法 补救 o 





从 ) 此 种 现象 ， 近 向 未 能 确实 解答 ， 大 概 需 日 光 关 保 o 

(1186 间 ) 。 吕 人 欲 列 一 三 管 机 ， , 在 焉 美 多 柳 电 本 中 ， 何 种 收音 能 力 最 大 。 
上 仁 ) 用 直流 者 有 第 五 种 秀 本 。 交流 者 十 三 种 和 本 。 

|， ， 李 俊 器 人 
(1187 束 ) 。， 附 上 稳 路 图 一 纸 ， 示 知 合用 否 ， 跑 择 性 佳 否 ， 台 童 蹇 亮 否 

二 ( 答 ) 来 图 乱 距 ，V2 可 改 430 ，V3 丙 电 用 22+ V 。 如 配 盘 得 宜 ， 香 量 舍 佳 





本 塌 城 内 花 教 场 菌 源 昌 珠 号 王 咒 元 司 
4188 问 ) 吕 人 用 科 利 浦 四 管 机 ， 压 章 根 天 稼 : 面 南 北 ， 不 装 地 和 线 ， 收 中 央 误 其 
区 轻 ， 收 不 到 妊 州 ,日 本 ,小 虽 朱 等 盛 ， 不 知 何 八 。 是 否 天 地 线 开 傈 ? 话 如 何 
装 法 才能 收 坦 满意 ， 侈 说 示 

和 可 加 哮 地 线 ， 加 长 天 粮 ， , 如 再 不 能 收 到 ， 则 外 机 件 圳 艇 度 不 佳 。 
。 。 上海 涩 林 路 涩 林地 西 弄 六 号 郭 炊 琦 者 
(41189 间 ) 。。 吕 入 照 问答 蔓 刊 十 五 期 七 三 一 问 ，- 一 来 复式 穆 路 ， ,对 就 全 上 兰 很 罕 
区 不 过 外 志 除 击 京 能 很 轻 的 收 到 ， 余 者 从 未 收 到 。 现 斤 再 加 一 般 高 表率 放大 









-六 演 呈 ) 不 知 乙 电 一 百 六 十 伏 肌 用 -71-A 整流 、 能 供 四 管用 示 '“ 现 在 用 的 质 安 管 
强 ， 有 427 作 检 波 ， 放 大 有 201 和 409 雨 集 ， 人 二 
-于 201 o 本 

 ( 答 ) - 谷 可 用 o 


第 夫 兴 二 下 CS 第 一 雹 





人 STAY 


-人 鳃 电 国 加 多 二 和 canRaua 





南京 国府 路 香 凶 营 三 号 何 介 眉 -和 




















(1190 问 )，， 亚 美 公司 第 -一 种 各 本 ， 三 管 收 得 机 部 份 ， 其 固定 和 储 电器 二 只 ， 各 篇 “ 
若干 烽 法 电阻 一 只 ， 坟 若干 欧姆 ， ,各 多 围 ， 线圈 直径 三 英寸 庙 ， 须 缠 若 汉 
干 圈 ， 放 可 收 七 志 一 干 从 术 帮 明 波 之 电 训 "此 机 中 第 十 三 硬 外 本 比较 7 
何 檬 收 程 较 速 ， 及 声 理 郊 亮 二 
( 答 ) 。 。 接 放 棍 极 之 固定 储 电 器 篇 .00025 MED ， 接 钛 屏 枉 者 需 `001 ， 电 有 阴 可 
用 3 百 蕊 欧姆 ， 入 圈 初级 十 二 次 执 五 十 六 再 生 四 十 五 圈 。 了 相生 才 且 茂生 国 
种 乞 本 此 机 坚 哥 高 度 与 十 三 太 相 往 ， 此 种 收 程 习 速 。 


沙市 一 友 栖 安利 英 洋行 内 筷 鸳 家 0 
《1191 癌 ) ， 轩 五 三 一 问 ， 悉 直流 灯 电 可 用 电阻 压 小 ， 未 知 如 何 计算 欧姆 与 搂 法 
要 抽空 管 应 用 何 式 屋 有 220 伏 腕 ， 用 作 代 乙 电 ， 以 228,45,90,135;150, 伏 
腕 ， 则 各 季 电 阻 应 用 若干 欧姆 及 何 种 电阻 " 对 锥 趴 空 管 有 纠 损 伤 ， 或 连 甲 

电 合用 可 否 " 因 艇 不 探 办 王 电 萄 成 困 共 ， 禾 失 研究 未 厌 ， 亿 即 在 中 国 乱入 
电 间 答 内 答 覆 之 得 感 = 
( 答 ) 用 丰 流 电 降 洲 ， 入 各 和 节 术 出 电流 之 大 小 ， 而 机 其 电力 数值 ， 在 间 答 
蒙 天 十 九 期 交流 电源 (实在 可 说 是 交流 整 滤 僵 ) 分 原 电 阻 之 设计 时 例 基 娠 ， 。， 

可 请 参半 。 如 照 书 算出 悉 有 中 错 ， 仍 可 由 间 答 中 代 乱 改 正 。 至 用 甲 志 ， 普 

通 员 空 管 不 能 用 ， 见 本 外 诗 第 十 期 参考 彬 二 加 汉 


上 海 新 闻 河 天 粉 交易 所 方 圆 - 
(1192 问 ) ”供给 427 单 管 释 极 电源 之 志 庆 释 压 器 ， 25V x 175Amp= - 

4.375W， 如 供给 二 或 三 管 427 号 质 空 管 ; 其 次 级 电力 篇 多 少 ， 如 何 算法 7 
， ( 答 ) 如 供给 二 管 旭 篇 4.375 VV 之 两 倍 ” 三 管 涛 三 倍 ， 父 濑 推 o 


(1193 癌 ) ， 余 并 问答 荣 贿 十 二 十 三 期 内 -集锦 个 , 请 问 知 继 吸 器 之 电力 立 A 合 ， 
再 用 何 种 公式 算出 " 钱 片 之 面积 ，"” 及 “着 多 少 厚 薄 ? "及 “每 伏 腹 圈 数 "o 
( 答 ) 名 片 之 面 稿 由 电力 开 方 x1.75 ， 司 厚 由 面 各 除 32 mm ， 每 伏 觅 轿 数 昂 
阅 答 莹 基干 愉 期 846 问 o 


| .杭州 平 海 笑 钱 美 生 
(1194 问 ) ，” 花 阅 中 国 急 招 电 第 十 期 四 七 作 页 ， 折 载 之 440 电源 狗 历 器 志 56 之 称 栋 ， 
有 220V， 但 扰 和 电 集刊 第 十 四 期 663 问答 内 云 5--6 篇 185 V 。 今 名 人 折 
装 傈 照 昌 刊 廿 四 期 五 口 二 页 七 十 六 图 ， 电源 释 紧 器 用 新 式 440 ， 其 志 限 与 
- 固定 储 电 器 ， 傈 了 照 34 期 所 载 之 容量 ， 者 业 芝 和 司 同 220V 二 天 和 此 估 伪 
光 於 401 芙 空 有 害 否 


( 手 汉 未 有 说 第 太夫 三 页 


和 










人 从 可 
人 


(1195 问 ) 


。 晶 册 荣 王 街 
《1196 问 ) 















第 内 X 四 页 


过 ) 
197 问 ) 


( 答 ) 
上 上海 昌 盏 路 六 


其 区 亮 
美 旁 


(1198 间 ) 





因 武 验 和 后 觉 较 佳 ， 故 新 式 之 440 已 改 高 电压 ， 父 可 不 改 o 
六 四 五 街 戴天 箱 


苞 用 固定 矿石 与 109 黄 空 管 ， 装 来 复式 收 香 一 架 ， 收 本 埠 用 扬 沁 器 不 
o 现 气 换 一 强力 芙 空 管 ， 声 得 可 能 加 交 否 。 请 介 弛 用 何 种 篱 宜 ， 亚 


特 401A 可 用 否 ; 或 者 再 用 一 枚 109} 奥 一 低 过 率 爸 压 器 ， 


放大 效力 何 种 需 佳 ” 


肪 加 一 航 惧 空 管 低 边 放大 篇 佳 


二 十 号 需 志 刚 
前 放 友 人 ， 人 代购 RCA R 一 4 七 管 收 香 机 一 座 ， 该 机 箱 和 后， 
各 一 根 ， 知 傈 天 地 乏 。 惟 蕉 赚 上 时， 未 售 问 明 ， 何 色 是 天 粮 ， 现 将 黑色 者 接 
天 线 ， 黄 色 者 接地 称 ， 有 舞 铺 误 。 


黑 各 接 天 稳 ， 黄 入 接 地 多 无 距 


加 一 航 低 过 


有 黄 黑色 和 贸 


扰 烷 电 收 童 机 ， 在 天 气 潮 漫 ， 及 天 空 有 天 电 时 收音 ， 发 出 很 多 的 洗 柏 


之 声 : 若 此 击 有 加 手 已 ， 贡 其 自然 ， 而 不 停止 收 吾 ， 当 认 训 机 各 部 机 件 ， 
有 和 无 损害 o 当 此 之 时 ， 膛 是 停止 收 井 篱 妙 呢 ， 还是 可 以 不 停止 收 藻 。 


 ( 答 ) 。 时 拍 验 过 大 ， 丽 收音 机 浊 荷 ， 是 故 停止 收 香 坊 佳 o 


前 并 贵 刊 第 四 期 问答 栏 137 问 ，VWestrad 收 各 机 ， 手 执 天 稼 柱 ， 亦 能 


” 手 任 感 往 o 
因 RCA3: 七 管 机 稻 }Westrad 堆 敏 ， 故 执 地 稼 亦 能 收音 ， 如 有 天 稳 则 以 


《1200 癌 7 


用 天 穆 香 佳 9 
。 州 问 站 内 下 塘 街 212 号 徐 杆 夫 
(1199 问 ) 


收 得， 但 手 执 地 和 柱 旭 否 " 按 兹 RCA R 一 4 收 划 和 楼， 手 执 天 和 乡 ， 或 地 统 ， 
收 得 同一 香 量 ， 不 知 何故 。 鼓 机 倚 不 用 天 和 迷 ， 和 用 地 黎 收 车 ， 放 大 音量 调 
凶器 收 划 ， 蕉 机 件 各 部 ， 有 无 促 短 己 命 之 病 ， 及 其 他 受害 之 砍 ， 统 新 详 示 “ 


鄙人 完全 照 亚 美 第 五 种 乞 本 ， 自 弄 攻 定 三 同 路 三 管 机 -上 只 ， : 惟 扶 空 管 轩 


用 .RCA 30 三 只 ， 甲 乙 电 未 知 可 用 ( 代 甲 乙 电 ) : 或 ( 代 乙 电 ) 否 o 


30 号 傈 省 电 丰 流 芙 空 管 ， 不 能 用 代 甲 电 ， 代 乙 电 则 可 用 。 但 此 凌空 管 


用 电 甚 省 ， 不 必 改 用 。 和 欲 改 交 流 ， 旭 用 十 三 种 箔 本 可 也 
上 海 十 六 铺 东 门路 协 源 水 果 行 王 才 发 


邑人 自 做 矿石 收 和 机 - 具 ， 初 角力 绕 二 十 三 图 ， 1 
革 好 和 后 一 无 击 理 ， 不 知 是 何 称 故 调 


RE 





和 放生 二 了 


他 


人 答 ) 初级 红 十 五 圈 已 绚 ， 误 息 全 无 ， 想 傈 矿石 不 佳 ， ) 或 稼 路 护 错 ， : 天 地 和 粮 
未 和 


一 上 上海 昌 而 隐 轩 路 九 十 信号 磊 闪 明 
(1201 癌 ) 。 全 报 或 发 童 机， 能 否 用 长 短波 。 
上) 可 用 ， 仅 须 掉 换 其 振 温 称 圈 


苏州 三 元 坊 太 号 省 士 地 局 朱 紫 源 0 
(1202 问 ) “中国 扰 乏 电 一 答 十 二 期 590 页 762 之 播音 机 ， , 振 昌 管 户 标 之 及 顾 用 至 
少 欧 姆 ， 如 振 温 管用 -71 ， 则 应 篱 华 欧 姆 ,可否 代 以 普通 福 漏 ， 用 灯 欧 姆 
oL3 应 至 少 用 亚 美 克 号 ， 如 其 空 管用 271 ， 则 放 用 亚 美 净 号 R1 应 乱 多 
少 欧 姆 ， 是 否 篇 电位 器 。C4 容量 多 少 ，R? 需 多 少 网 姆 ， 如 两 管 均 用 -71 
; 屏 历 180 伏 腊 300 公 尺 上 时， 射程 有 多 少 9 志 
( 答 ) 图 中 有 不 渝 用 45 或 91 用 五 痪 欧姆。 普通 福 漏 不 能 用 ， 须 用 能 耐 二 马 
特 以 上 者 oL3 用 4100 ， 如 均 用 71， 划 用 4060 Ri 用 五 兆 欧 姆 香 量 剧 节 ， 
器 。C4 容 量 .0031，Rs 用 20 欧姆 。 射程 视 地 位 情形 而 定 河 
1 (1203 问 ) 钴 称 电 外 店 一 符 三 期 126 页 之 简易 钴 牧 电 话机 ， 其 中 之 .0005 可 电信 
电器 有 何 作用 : 是 否 笛 整 波长 ， 话 简 可 否 用 普通 者 ， 如 贯 空 管用 445 ;而 昌 
的 太 ， 信 渍 站 和 生 下 们 人 利 0 
”如 须 加 ， 则 礁 需 多 少 享 利 ， 能 径 效 许 份 公 配 者 ， 此 机 有 否 未 太 善 不 ， 如 有 
务 惩 妖 告 ， 以 免 自行 配 观 时 失败 之 痛苦 ， 不 胶 感 激 -o -7 
( 答 ) .0005 是 调节 波长 者 ， 致 低 迪 李 扼 制图 ， 了 
: 所 发 志波 ， ; 局 间 断 之 让 本 波 ? 可 用 奥 耕 待 直 池 从 机 省 ” 、 : 


上 海 东 唐 家 弄 G 36! 号 洪 克 唐 SS 

由 (1204 问 ) 用 二 号 砂 钢 片 ， 做 电源 帮 哎 器 ， 因 时 常 拆 印 ， 以 至 片上 之 息 缘 申 ， 大 
后 擦 去 ， 闻 此 有 了 关 从 湿 流 ， 请 问 用 何 种 物质 ， 重 涂 于 片上 ， 即 可 知 诲 ?可 

二 否 用 磁漆 涂 之 。 大 

上 ( 答 ) 磁漆 亦 可 用 ， ， 中 不 全 有 个 信 佳 。 兴 时 不 可 当 怕 ;再 刚直 而 
积 应 加 大 o 


下海 部委 村 路 笠 祷 路 汪 非 里 100 号 张 济 之 “二 国 
。 (1205 问 ) 在 汉口 有 何 法 可 於 日 间 收 到 上 海 电力 较 大 之 电 右 ， AN 

- 驻 杰 类 相 林芝 作 国外 让 捕 纺 吕 ( 遇 流 式 可 于 馆 夺 区 全 禾 机上。 ee 
， 5 6 
下 二 EYE 


/SR 
二 





写 电 国 看 人 视 狠 帮 C 


上 海苔 园 路 576 卉 59 号 彭 永康 
(1206 问 ) 。” 吧 入 转 关 答 荣 刊 ， 交 流 电 源 分 愿 电阻 之 设计 后 ， 从 有 未 明 歇 不 ， 若 需 
要 两 电 ， 照 书 中 第 三 图 装 法 时 ,电源 搂 压 蜗 ， 及 分 压 电 阻 ， 二 者 ， 究 葛 昭 

第 一 图 "或 第 二 圆 设计 乱 合 ， 请 详 组 答复。 
一 ( 管 ) 如 照 第 三 图 装 ， 则 丙 电 压 已 由 RsR7 等 供给 ， 故 电源 分 压 电 有 阻 仅 须 照 
第 一 图 设计 
(1207 癌 ) 问答 荣 刊 中 如 802,890 ,及 908 等 间 ，B 一 间 何 故 用 一 储 电 器 ， 而 不 用 
-一 电阻 串联 之 ， 请 详 其 故 ， 及 二 者 如 何 用 途 
“人 管 ) -不 用 电阻 ， 电 力 较 省 。 用 电 胃 ( 即 名 泪 放 电阻 ) 帅 联 ， 则 用 志 较 发， 而 各 航 
名 需 压 较 称 定 。 

”1208 问 ) 。 照 间 答 荣 刊 十 二 期 电源 受 压 器 习 计 中 ， 可 否 将 五 十 克 特 释 压 器 黎 轿 
 ， ， 诚 少 ， 钱 心 加 大 ， 若 可 请 列 其 比例 数 ， 蓝 持 一 例 解 明之 
“( 答 ) ” 鲁 心 加 大 ， 则 称 圈 减少 之 数 ， 可 由 间 荣 18 期 846 问 算出 。 惟 如 此 旭 
”名 损 失 (Iron Loss) 较 铜 损失 (Copper Loss) 增 大 ， 效率 减低 耳 


上 海 博 波 路 _ 百 廿 弄 十 一 号 永 典 划 将 季 元 
Ga09 问 ) “部 入 有 三 同 路 单 管 机 一 座 ， 现 欲 想 照 第 二 种 范本 改 做 ， 未 知 各 种 另 件 
” ”合用 否 ， 如 有 合用 者 ， 则 除 合 用 之 物 外 ， 其 价目 多 少 请 群 答 。 
”( 签 ) 未 知 所 有 者 需 何 种 另 件 如 各 件 质 料 祭 佳 ， 则 可 探 用 ， 你 件 可 照 范 本 配 

叶 opLARe 





”上 海北 京 路 240 号 严 子 复 本 
210 间 ) 鄙人 有 收 昔 机 一 只 ， 装 有 五 十 尺 长 双 根 天 和 粮 南 北向 ， 在 南端 接 引 入 粮 
至 收音 机 现 因 将 收 埋 楼 搬 至 北端 相近 ， 可 和 否 再 在 天 称 之 北端 上 加 接 引 入 
义 ， 所 有 南端 引入 义 仍 不 拆 去 ， ; 但 放 案 不 用 。 此 年 接 法 ， 其 效力 习 一 端 引 
及 者 :相差 若干 o “ 

( 答 ) ， 如 南端 之 引入 糙 与 地 面 却 称 白 佳 ， * 划 便 用 北端 ， 南端 放 泰 不 用 亦 可 
5 收 香 照 益 o 
“上 海星 加 坡 路 13 号 普 签 公司 陈 朋 对 人 人 攻 
(1211 问 ) 闪 杀 有 266 不 方 公 耸 砂 锣 片 多 态 ， 及 28 号 健 秒 包 禄 ;17 怠 潜 包 闹 用 
码 ， 欲 自 异 电源 获 压 器 一 上 只， 要 110 一 220 V 都 可 应 用 ， 次 级 要 5V32A 
， 未知 初 抽 同 不 极 要 综 多 少 愉 数 ， 砂 钢 片 竹 到 胡 时 厚 ;请 一 指示 名 荷 。 
《请 都 以 英 只 乱 标 准 ) 2 

未 悉 砂 钢 片 形状 如 何 ， 不 能 答 " 统 黎 讲 力 凡 ， 未 请 尽数 请 四则 答 角 
刊 第 十 二 十 三 期 。( 英 只 无 公分 ) o 


Co 守 放 月 计 有 7 









ee- 









加 加 依 时 7 Chin 


江苏 东台 县 大 中 集 张 永昌 行 张 学 敦 
(1212 间 ) 了 照 中 国 无 粮 电 第 七 期 ， 人 ， 需 用 二 
_ 时 全 径 旋 情 称 圈 一 副 ， 不 知 亚 美 公司 有 现成 否 ， 或 可 代 观 .0001 固定 储 ， 

蚌 





电器 : 二 二 三 片 小 形 可 释 储 电器 ， 亚 美 有 售 否 ， 其 容量 若干 o 
( 答 ) ”和 叙 法 郊 本 证 第 十 -= 期 ， 可 自 民 ， 小 可 释 储 电器 可 用 3121 。 


G213 间 ) 。 原 有 亚 美 3021 可 释 倘 电器 ， 及 305 小 型 可 释 储 电器 ， 可 用 失 上 浊 媒 “ 
同 互感 矿石 机 上 和 否 " 原 有 单 根 天 和 粮 ， 高 五 二 尺 ， 长 一 百 尺 ， 装 普通 夏 石 机 ， 


收 南京 竺 清 楚 ， 如 改装 双 回 互感 机， 天 稼 不 改动 ， ， 效用 是 否 增 加 ， "地 址 验 ， 1 
南京 锡 四 百 苇 里 o 汪 





( 答 ) 3021 者 可 代用 。 成 绩 当 和 与 原 有 者 簿 佛 


上 海 徐 家 攻 南洋 模 秀 中 学 柯 荣 炎 


(1214 问 ) 。 58 号 抽空 管 之 险 极 电阻 ， 人 人才 之 上 有 
高 届 率 放大 ,是否 接 在 除 宜 或 接 在 别 感 。 又 用 56 号 喷 管 检 波 ， 比 27 号 
佳 否 优点 何在 
( 答 ) 58 号 质 空 管 除 极 志 蛆 篇 250 欧姆 o 增 加 之 柱 极 ,是 接 除 极 ，56 号 浊 
空 管 燃 苗 消 耗 电力 以 21 震 小 ， 余 相 妨 o 0 


上 海 静 安村 路 斜 福 路 业 蔡 里 100 号 张 济 之 


MU 《1215 问 )  ， 吕 人 有 一 超 等 外 差 式 飞 歌 九 管 机 ， 丝 气 照 亚 美 秀 本 第 八 种 ， :0 -区 
接 业 器 ， 不 知 合用 否 卫 
( 答 ) 交流 短波 接续 器 乏 路 ， 见 本 于 期 108 则 ， (加 六 ， 可 用 

5 Meg 接 於 柱 枉 和 与 队 极 问 )o 亚 美 第 八 种 簿 本 不 合用 o ， 


。 吴江 同 里 竹 行 雪 仁 大 闵 印 光裕 


(1216 间 ) 。 车 电 器 行 出 品 ， 固 定 矿石 上 之 -一 条 白色 物 是 什么 ， 又 侧面 之 小 酒 有 何 ， 
作用 。 轨 此 矿石 ， 以 手 触 之 ， 可 失效 力 否 ， “此 夏 石 可 能 代 亚 美 乞 本 十 四 种 
所 用 之 矿石 否 


(等 ) 照 所 称 之 矿石 乃 某国 货 ， 白 色 物 恐 改 蚜 换 面 者 ， 游 一 小 孔 ， 用 及 且 
矿石 面 之 接触 点 者 。 如 矿石 从 去 敏 ， 则 亦 可 用 。 

(1217 癌 ) ，， 亚 美和 本 第 十 四 种 ， 所 载 2 m m 邦 绿 套 管 二 人 条， 未 知 大 在 何 让 称 上 

“6 又 工分 藉 牧 团 ， 是否 侧 置 在 板 后 ， 折 平 秆 在 板 盒 o 

| 丛 ) 了 入 所 队 上 ?国术 

垂直 年 。 ，. 浊 


”第 二 入 基 
































NS 中 


< 年 九 月 攻 日) CT 


时 NA 让 池 














“下 海 大 活路 一 四 作 号 何 承 根 * 
《1218 半 》 最 新 式 之 收 理 机 内 ， 有 瑶 声 扼 制 器 Noice Supression ， 甚 用途 纸 非 在 1 





可 得 更 清晰 之 昔 届 ， 新 将 其 装置 及 原理 群 解 需 盼 。 
( 管 ) 所 去 未 闫 ”请 示 昂 何 处 何 书 ， 当代 查 答复 之 。 3 汪 
(1219 天 ) ，， 何 讲 超 等 磁 感 式 “Super Inductance) ， 其 原理 及 其 设计 ， 话 告 需 往 、 
2 有 如 9 < 吕 人 
“( 答 ) 请示 原 青 再 复 。 滞 
“ 赤 由 柯 福 马 尽 生 站 党 
《1L220 半 ) 自 般 一 高 过 这 扼 制 圈 ， 用 三 十 号 符 ， 米 於 一 时 径 贺 简 ， 计 长 三 时 ， 用 


大 一 哈 觅 来 振 洽 称 路 ， 波 长 狗 二 三 百 公 尺 ， 千 果 贤 佳 。 设 倒 线 二 层 ， 中 间 
用 纸板 隔 天 ， 照 理 自 感 量 增加 ， 但 用 之 贡 不 生 振 弓 ， 访 汝 佑 人 电 量 林 大 之 
故 。 然 用 一 低 迪 率 姓 压 器 之 次 航 ， 代 了 及 下 C， 亦 能 疫 振 。 * 得 夫 各 加 亦 保 斑 
光 薰 ， 层 数 甚 多 ， 储 电量 当 不 小 ， 何以 反 能 发 振 。 
一 ( 答 ) 未 越 此 扰 制 图 搂 状 振 油 稳 路 何 虚 ， ; 故 不 能 答 
“” 犹 东 杨 思 柱 恒 大 纱 厂 吴 申 南 

《1231 闻 ) 电话 喘 简 的 电阻 力 有 多 少 9 

( 答 ) 葛 二 百 欧 姆 。 

上海 新 闻 路 1093 乔 5 号 赵 ” 正 
0 《1222 癌 ) 。 UX 226 号 其 空 管 ， 不 知 能 否 用 捧 效 流 电 上 。 :此 管 是 否 作 最 合 撤 大 












的 
”人 管 ) 交 直 流 均 可 用 ， 是 普通 放大 其 空 管 。 
上海 西 亲 内 文庙 路 一 五 七 号 鳞 永 生 
61228 癌 ) 。 做 厂 装 有 三 回路 交流 四 管 收音 机 ， 已 有 中 年 之 入， 收 基本 天 各 电 吝 ， 
” 圳 各 非常 洪亮 。 惟 近 月 来 声 各 源 低 十 分 之 八 ， 在 较 小 电 丸 之 电台 播 昔 时 ， ” 
葛 低 籁 不 能 下 。 查 察 机 内 各 部 ， 与 揭 声 器 均 无 驶 病 ， 瓦 让 空 管用 久 拓 效 了 
乃 将 四 管 完 公 换 新 ， 站 由 做 亦 未 内 汪 旋 "本 馈 时 机 电机 及 低 浊 抱 故 吕 杰克 
失效 之 邬 否 。 
除 电 源 各 部 及 低 连 达 故 器 外 ， ,所 用 之 全 志 吕 让 电 轩 同时 杰 顷 及 。 
(1234 问 ) 。 现 所 自 腾 堆 件 装 一 直流 单 管 机 ， 须 喇 童 清 斯 ” 声 桔 区 亮 ， 收 程 篷 速 者 
。 以 何 种 入 路 及 呐 空 管 牌号 需 最 佳 ， 新 指示 往 桐 < 油 
“( 答 ) 单 管 不 易 收 这 ， ' 照 第 一 征 箱 本 装 ， “ 履 玫 入 可 请 断 守 训 ， 黄 空 管用 旁 特 。 






















全 


~ 全 


区 


。 上海 博物 院 路 十 四 号 再 来 德 洋 行 量 ” 斌 


(1225 问 ) ， 山 人 有 美国 CROSLEY 五 管 机 -只 ， 天 牧 长 七 十 五 尺 ， 内 屋面 有 - 
” 丈 : 地 称 用 三 分 乌 梗 入 地 有 六 尺 ， 天 和 线装 东西 向 ， 引 入 稼 绎 在 西方 未 头 ， 
未 知 方向 合格 否 。 照 此 方向 ， 全 人 二 全 如 “COTN，XOST， 
XGOA ,XGOD,XGOY 否 。 .， . 

( 答 》 五 管 机 除 XGOA, XGOD 可 收 外 其 余 悉 收 不 到 ， 天 地 禾 洁 合格 。 


(1226 问 ) 。 此 机 有 人 访 办 部 不 其 罕 固 ， 若 在 收 理 时 ， 将 调节 旋钮 情 至 年 度 ， 部 香 
赛 亮 ， 但 屿 到 至 度 ， 得 息 至 无 。 吕 入 不 明 此 故 ， 或 收 香 机 之 病源 。 间 

如 香 量 绸 凶器 末端 疾 断 ， 可 生 此 倒 。 但 有 时 革 节 森 弦 时 ， 发 香 亦 能 殖 
轨 旺 也 。 更 
”上海 卡 德 路 一 号 四 行 西区 分 会 娜 经 伯 
(1l227 问 ) 请问 照 圆 若 放 A 一 B 契 加 

一 小 型 可 龙 储 电器 ， 用 何 容量 

锡 适 当 。 或 认 穆 路 方面 有 须 改 

正之 同 否 ， 请 群 示 需 威 。 因 著 

机 若 储 电 器 容量 稍 旋 大 * 则 有 

部 都 之 声 基 大 也。 一 


可 用 .00046 者 L 用 二 十 六 号 牧 六 十 转 
L1 用 三 十 号 稼 六 十 圈 浊 
(1228 半 ) 山 人 因 如 讼 趴 空 管 之 易 壤 ” 忽 发 一 奇想 ， 即 若 经 过 一 普 研 究 和 后 ， 能 认 油 
夏 石 机 回路 中 充 以 电流 ， “使 电子 的 晤 支 更 加 盟 着 ， ”先生 以 乱 如 此 强 声 法 有 的 
研究 之 可 能 性 否 时 
( 答 ) 矿石 机 加 电 故 ， 可 改 秋 矿石 息 性 曲 稳 之 工作 点 ， ” 收音 可 寺 ， 即 所 谓 合 漂 
租 左 石 是 也 ， 请 套 并 科学 闭 书 第 四 册 。 至 蕉 芮 窑 管 易 碎 旭 新 近 英 国 发 明 新 
式 金属 质 空 管 ， 请 内 并 本庄 第 十 天 期 。 调 
上 海 威海 街路 二 百 七 十 八 号 王 委 直 


《1229 问 ) 骂人 气 放 乡间 装 一 收 划 机 ， , 敌 郑 在 群 放 附近 ， 术 湖 中 ， 居 基 由 基 之 
; 该 处 扰 交 流 曙 供给 ， 故 必须 用 电池 代替 。 亚 美 箔 本 ， 以 何 种 最 禹 适宜 
〈 蕊 能 收 匠 上 海 各 电话 ， 有 的 ) 。 琵 鳝 貌 明 机 
: 甚 原料 价格 大 移 若 干 o 
”用 第 三 厢 与 第 五 种 秀 本 想 可 用 ， 人 和 检 _- 百 你 元 6 沟 


(十 三 年 入 月 士 日 ) 


(于 民 1 泳 ) 








时 击 僧 移 锣 公司 内 急 秩 电 右 部 有 内 


1230 问 ) 交流 电 可 用 友 刘 器 秋天 或 他 小 ， 但 着 流 包 坟 何不 能 钓 呢 
和 _- 因 直流电 通过 初 航 穆 圈 ， 无 讶 合 阻力 ， 电流 必 过 大 而 烧 塘 初 航 牧 力 


o 二 因 站 流 电 通过 称 圈 ， “ 不 能 鹏 寺 炊 骤 乏力 产生 电流 故 不 能 用 ， 只 能 用 


电阻 降低 之 

(1281 问 ) 交流 电 胡 直 流 电 ， 有 化 学 化 品 整流 ， 交 流 电 加 机 与 直流 电机 合 任 整 流 ， 
“+ 抽空 管 柳 流 ， 水银 弧 光 器 束 流 ， 蜂 埋 器 整流 〈 又 名 机 械 屡 流 ) ， 以 上 五 
种 以 何 柱 需 最 多 洲 。 自己 能 秽 造 否 ， 请 将 将 婴 法 示 知 。 

所 用 各 法 入 用 藕 何 地 而 械 ， 如 用 让 收 得 机 ， 则 所 取 之 直流 电压 其 高 
，， 人 电流 甚 小 ， 乃 用 趴 空 管 整流 。 用 大 充电 则 化 学 整流 与 机 械 整 流 亦 便 。 如 
”输出 量 其 大， 必须 用 交流 电 荔 机 直流 发 电机 棚 ” 可 以 自 婴 ， 其 婴 法 散 见 本 
厅 苇 内 。 
。 41232 问 ) ，， 余 合 放 美国 竺 科学 克 读 ， 见 附 图 是 一 个 妖 吾 燥 流 器 克 ， 请 告知 其 作用 
及 奥 法 。 
( 答 ) 来 图 不 洋 。 请 查 明 何 年 出 版 及 第 稻 期 ， 再 衣 法 代 寿 明 解答 
《61283 问 ) 。 . 奏 有 -收音 机 ， 平时 收报 基 佳 在 同 种 之 收音 机 ) ， 用 甲 穆 围 时 ， 须 
史 乙 电 224 V 和 与 45V 相 任 ， 就 生 振 刘 最 近 三 月 来 * 若 用 甲 称 轩 时 ， 燃 
穆 电 流 加 大 ， 音 乙 电 是 新 用 的 ， 但 没 发 生 振 漫 ; 而 别 复 围 都 会 起 振 温 ， 不 
知 何故 5 
2 起 株 路 中 受 涯 ， 故 有 此 晤 ,请 将 各 件 措 津 虐 吉 二 之 。 
《1284 问 ) ，“ 照 上 机 政 中 央 广 播 ， 生 围 初级 照 冀 ;次 级 AWG 25 总 乏 米 95 轿 ， 







叫 ， 有 时 公 无 声息 ， 是 否 初级 称 围 太 少 〈 天 很 长 狗 七 十 电 高 四 二 中) ， 抑 
。 人 傈 次 级 及 青 生 之 牧 团 不 合 ， 请 群 站 示 之 篇 威 。 

本 和 答 ) 炊 炙 电流 增加 至 二 倍 ， * 划 商 从 管 必要 顽 。 收 中 央 初 帮 可 加 多 亚 让 国 ， 
但 不 用 高 过 放大 悉 成 炳 不 佳 。 

亚 海 北京 路 二 九 〇 名 中 全 银行 陈 让 仲 

。 (1285 千 ) 。 完全 照 二 四 种 范 本 做 就 后， 惟 C 与 Cl 则 易 以 0008 MED 玉 .00035 MFD 
浅 , 条 均 归 和 接 好 ， 声音 质 低 ， 且 所 收 之 播 理 台 很 少 ? 瀑 择 性 亦 基 劣 ”请 间 
上 何故 

(和 丛 ) 想 从 有 未 妥 之 碟 ， 如 取 照 条 本 盘 造 ， 可 交 王 美 公司 负责 免费 校 瞪 。 


,证 攀 








再 生 和 线 22 轿 ， 当 做 好 试 时 ， 炊 秋 电 流 与 毕 时 收报 用 增加 二 倍 ， 而 其 声 如 蚊 


ER RE 二 再 于 和 有 革 于 
最 第 及 九 O 页 全 下 年 北 四 RS 第 一 泡 


4 












香港 瑚 扶 林道 沙宣 道 虹 俊 改 本 
(1236 问 ) 。 邯 入 照 亚 美 第 十 三 种 印 本 ， 配 装 交 流 电 收 昔 机 一座， 各 种 雳 件 照 -+ 三 
种 秀 本 ， 在 亚 美 购买 的 ， 已 经 装 成 ， ; 但 完全 不 能 收音 。 请 问 期 空 管 42 A 
改 用 112 A 一 只 ，427 改 用 127 二 只，447 改 用 47 一 只 ， 不 知道 是 不 是 
美空 遂 不 合用 ， 或 者 糠 路 图 有 产 否 o 3 
( 答 ) 想 穆 路 从 有 未 接 者 ， 或 趴 空 管 失效 ， 请 查 明 改正 当 邹 生效 。 


欢 州 三 元 坊 省 十 地 局 图 根 调 量 班 学 员 宿 含 朱 紫 源 


(1237 问 ) ES 


流 ， 如 惧 空 管用 171 ， 屏 压 200 伏 交 流 ， 赫 压 5 伏 交 流 ， 其 播音 距 克 网 有 


若干 ， 甚 香 质 如 何 ， 丙 普通 单 管 哈 腕 来 式 棍 极 调 由 法 播 昔 机 ， 效 力 如 何 ” 


其 .0005 可 释 储 电器 之 一 奖 ， 导 各 团 中 心 粽 相连 否 。 此 可 释 储 电器 之 通 传 ， 


误 器 一 端 ， 需 定 片 ， 抑 短 嘉 片 " 低 过 率 扼 制 圈 ， 应 用 亚 美 克 号 。 


( 答 ) :此 楼 因 未 起 和 , 故 距 内 这 近 不 能 答 。 .0005 可 释 储 电器 全 奥 炊 秋之 一 
端 违 搂 ， 烽 秋 他 端 接 交 流 甲 电 ， 感 片 攻 烽 条 使 用 时 必须 贡 明 通 地 之 电源 


称 接 烛 各 : 不 通 地 者 接 低 明 扼 制 圈 ， 低 连 皂 制图 可 用 444 路 
上 海 大 塌 钙 北 人 


《1238 半 ) 了 照 中 国 扰 称 电 称 路 图 二 百 种 内 ， 第 _ 百 二 -种 四 管 短波 机 锦 路 国 ” 芝 ， 


Dr 六 


is 


杰 LI 直 2 共有 五 付 ， 应 各 续 楚 图 ， 用 殿 林 管 应 保 信 二 有 ? 狠 用 起 号 ， 如何 


做 法 
( 答 ) 工 2 之 玫 法 见 盘 本 第 天 种， 工 1 之 妈 级 负 L2 之 坎 条 同 ， 初级 同 用 24 号 


季 c 在 二 十 公 尺 时 三 圈 ”四 十 公 尺 时 5 图 ， 开 十 公 尺 时 天 160 公 尺 时 ， 


二 图 ， 广 播 波 长 时 二 二 圈 。 
上 海南 市 盆 教 场 五 十 七 号 成 纺 章 邯 身 雪 


《1239 问 ) 鄙 入 和 欲 区 一 三 管 机 ， 完 全 用 乾 志 ”在 崔 上 海 和 约 千 里 外 ， 用 有 从 用 丙 


天 叉 ， 以 能 收 上 海 需 佳 ， 未 稚 探 用 何 式 


( 答 ) “用 三 四 航 高 届 李 放 大 ， 或 可 使 用 。 但 收音 之 地 位 开 境 其 有 并 保 ae 


实情 形 ， 须 实 哈 和 后 而 定 。 
上 海 法 租界 公馆 马路 472 号 杨 裕 醋 


(1240 问 ) 。 像 亚 美 450 电源 释 历 器 ，“6--18--6" 篇 5V. 3 A. 7 一 14 一 7 
600 V. 120 MA， 如今 单 接 “6 一 18" 及 “7 一 142 2 其 电压 奥 志 汽 是 否 仅 及 
+， 成 需 “6 一 Re 2 A.7 一 1 300V. 60 MA, 可 乌 如 此 搂 用 否 


( 答 ) 所 称 相符 ， 可 以 如 陛 接 用 


十 作 期 ， (十 三 年 万 月 十 月) 一 0 


交 
人 Se 和 
an 


Do 











区: 全 国 必 就 钨 大 ChinsRsaio 


(1241 间 ) 。 前面 没有 高 过 率 放大 的 检 波 管 24A 与 27 敦 优 。 基 力 放大 管用 47 奥 
”和 与 45 熟 半 就 优 o 其 芙 空 管 式样 不 同 ， 接 乏 当 然 是 指 不 同 而 论 ， 如 果 4 熏 
47 均 嫌 欠 稳 ， 那 未 如 何 可 使 更 赛 。 照 中 国 扰 称 电 第 十 一 期 “ 司 计 低 迪 李 放 
”大 熏 收 昔 机 之 机 点 ”第 一 圆 奥 第 二 图 接 法 接 之 ;能 否 更 绝 。 

环 ( 答 ) 检 波 用 27 篇 多 ， 24 扰 共 优点。 47 较 45 篇 周 ， 如 妈 不 竹 可 用 推 
挽 式 屋 计 低 过 率 放大 可 参考 应 用 。 

(1242 问 ) 普通 四 五 管 以 上 舶 来 品 收 鞋 机 ， 可 以 不 用 天 地 穆 ， ,或 单 直 一休 尾 根 ， 
1 收 匠 本 声 ， 即 能 很 沟 亮 ， 未 知 与 高 忆 率 放大 有 了 天 傈 否 。 亚 美 短 本 第 十 一 种 
有理 如 此 成 绩 o 
( 答 ) 因 高 遇 放 大 率 大 故 可 收 ， 十 一 种 不 能 。 - 间 
(1248 问 ) 。。 史 德 莫大 管 机 ， 其 趴 空 管 之 支配 ， 是 否 35 34A 高 放 ， 24A 检 波 ， 

271547 低 放 o 此 机 底 用 电阻 配合 ， 何 故 又 放 理 如 是 继 亮 ， 基 有 特殊 点 否 

-此 机 之 扬 声 缚 共有 五 根 ， 除 普通 电动 扬声器 常 有 四 根 外 ， 甚 禾 一 根 按 在 何 

大 ， 是 何 作 用 ， 又 机 内 35 更 24 :次 之 方形 物 ， 什 么 用 。 
( 答 ) 此 机 之 图 请 查 本 厅 苇 第 十 二 :期 参考 栏 "方形 售 中 之 物 含 天 要 回 路 之 入 
轿 奥 振 发 稼 圈 。 北 扰 特殊 点 
上 海 忆 斯 南路 一 九 四 号 林 训 
(1244 间 ) 站 从 交 丘 于 瑟 2 全 全 和 全 仙人 直下 二 
车 整流 ， 若 每 日 开 下 五 小 时 问 每 月 共 改 电费 若干 。 
和) 每 小 时 狗 用 三 中 十 无 特 ， 每 日 五 小 时， 则 多 用 五 份 之 -一 度 ， ,每 月 和 类 国 

2 习 
上 海 小 沙 滤 路 471 号 周 成 昌 
(1245 问 ) ”第 十 三 种 角 本 内 各 种 零件 ， 均 有 详 鼻 广 明 ， 2 
人 和 欲 完全 照 和 本 装 身 ， 用 何 种 牌子 扬声器 ， 最 埋 合 宜 o 


( 答 ) 请 用 恩 台 牌 扬声器 。 亚 美 有 和 售 






































。。 扰 饮 芋 明 沿 订 妊 侍 条 
“1246 问 ) 。。 照 图 之 移 阴 等 於 何 。 
( 答 ) 来 圆 画 清 楚 如 下 


韦 辣 0 高 过 放大 管 秆 左下 角 ， 检 波 右 下 ， 在 上 ， 适 庆 有 和 丰 上 、 介 匀 








故 ab 之 电阻 篇 

zi2X(CIT7 二 IT3 十 了 5) 

rz 二 (IT7 二 Te 二 TIT5) 
、cd 之 电阻 ( 除 出 Ti ) 需 

Ta xf(tr7 十 Ts 二 IT5) 

和 
et 两 端 内 之 翻 电阻 (TI 在 内 ) 起 
T2 x (7 +T3 十 75) 
二 
T2 x(T7 十 T3 十 15 ) < 欧姆 


0 二 人 二 区 填 ) 








Tl x (〈T6 十 








下 海 小 沙 滤 路 四 七 一 号 周 成 名 


(I247 间 ) 了 照 能 本 十 三 种 ， 是 7” xl14" 箱 式 ， 平 面 装 ， 个 装 入 袜 照 舟 品 笠 半 成 。 
甸 式 ， 中 用 隔 饭 将 电源 释 压 器 及 低 过 率 释 礁 器 等 装 在 下 屏 ， 遂 空 管 装 在 上 
层 ， 扬 台 器 亦 装 在 箱 内 ， 未 知 可 否 9 












杰 撤 ， 否 则 悉 易 生 交 流 声 


。， 朱 汉 中 市 徐 雨 金 
(1248 问 ) ， 在 本 杂 牙 问答 栏 中 ， 合 兄 一 并 从 阅 验 揭 亏 骂 或 央 简 之 杭 归 正 负 分 别 法 

， 在 其 答案 中 于 以 指南 人 针 置 庆 揭 声 器 或 臣 简 上， 然后 以 听 简 两 稼 头 接 蕉 电 、 

池 ， 观 指南 斜 之 方向 若 不 释 ， 则 即 届 得 正 负 ， 考 指针 爸 动 方向 ， 则 应 换 接 ” 

之 o 但 鄙人 入 照例 试验 ， 呈 将 雨 称 一 再 换 接 指 斜 方向 ， 始 禾 未 爸 ， 条 详 坊 解 … 

释 。 
( 答 ) 坛 验 时 左 将 呐 简 或 扬声器 ， 磁 钱 上 面 之 膜 片 取 去 ， ， 震 则 固 政 。 


(1249 问 ) 新 闻 报 扰 迷 电 过 刊 忠 ， 售 见 一 音 管 交流 机 ， 其 电源 伙 压 器 次 胃 (8) (加 ) 
， 推测 之 下 范 一 百 徐 伏 觅 之 多 ， 但 427 管 检 波 只 需 45V.， 悉 如 此 高 电压 
， 帮 降 压 和 后 亦 有 七 式 十 伏 腊 ， 致 初音 者 不 敢 -- 试 2 望 需 解 释 o 


( 答 ) 427 中空 管 作 检 波 ， 用 七 人 十 伏 ? 汞 拓 妨 ,有 时 忠生 更 佳 。 









NE 







二 人 人 天 从 本 仙人 


闻 


-和 再 国 品 对 过 ChinwRedio 


(1250 半 ) 此 在 一 三 管 来 复式 楼 中 ， 加 以 两 电 ， 非 但 不 能 改善 理 质 ， 反 而 减轻 昔 
。 量 不 少 ， 中 两 电 坛 减 电压 ， 亦 属 扰 效 " 按 609 管 之 仿 音 中， 有 一 表 ， 
4.5 Volt at an anode voltage of 30 Volts. 
人 SO 
生生 和 人 机 0 


想 印 指示 乙 电 原 在 某 数 时 所 需 之 两 电压 ;但 屡 斌 多 钴 效 o - 
”( 答 ) 请 将 两 志俊 加 认 低 过 率 上 试 之 ， 沼 有效 
上海 虹口 保定 路 内 可 北里 七 十 号 黄 江 检 
。 0251 间 ) 。 名 人 有 RCA 四 号 七 管 机 一 只 ， 已 用 一 年 ， 向 役 装 地 稳 而 未 半天 稳 ， 


收 划 中 央 及 本 塌 均 其 清晰 。 日 前 新 装 天 线 ， 计 长 四 十 英尺 ， 高 风 屋 面 榴 族 
英尺 ， 永 西方 向 ， 引 入 粮 用 电灯 皮包 烷 由 西向 接 和 长 狗 十 四 英尺 o 但 装 后 
除 收 划 肝 吉普 校 大 外 ， 仍 不 能 收 耻 北 平 ， 天津， 花 州 ， 寅 波 ， 武 进 等 厂 播 
童 * 不 悉 完 乱 何 故 7 
天 缚 加 长 至 一 百 五 十 尺 ， 或 可 生效 o | 
，  G252 问 ) 此 机 每 并 至 小暑， 商会 管 即 发 熟 ， 如 人 局 保 难 员 空 管 这 全 起 见 ， ; 故 
> ， 每 开 一 小 时 邵 停 吹 数 分 备 后 优 管 痊 再 并， 不 知 何故 易 部 " 倚 连 稿 开 多 两 三 “ 
0 小 时 则 呐 空 管 会 烧 壤 否 ， 机 之 内 部 及 购 压 器 会 受 损 否 。 
(的 员 空 管 过 一 小 时 后 应 基 玖 ， 连 开 二 小 时 扰 妨 o 
”41253 癌 ) 此 机 之 坦 量 调节 器 ， 在 收 划 时 如 开 至 过 大 ， 反 觉 普 轻 ， 必 须 开 至 过 中 “ 
ee 
之 凤 ， 请 群 答 = 
汪 5 ( 答 ) 收 香 机 有 时 得 量 控制 过 强 后 ”每 有 发 生 哑 点 之 嫩 。 
(1254 间 )，” 吕 入 按 市 上 各 种 收 香 机 ， 机 箱 和 后面 ， 多 风 队 项 物 " 意 在 防 中 空 管 之 发 
党 狼 也 6 但 灰 沙 应 垢 时 入 楼 内: 旦 准 驶 便 入 机 内 之 入 路 直接 盛 ， ， 及 杨 台 器 ， 
实 属 钨 法 整理 o 不 悉 此 种 座 拍 侵入 机 内 各 部 ”对 状 收 香 成 策 ， 有 否 影 闻 ， 
倚 有 影 兆 常 何 法 整理 ， 使 凑 垢 部 去 o 更 有 何 法 不 使 座 垢 借入 o 
( 答 ) 灰 摩 过 多 ， 悉 接 乏 漏电， 则 可 将 机 座 取 去 ， ， 用 打 所 次 计 吹 夫 3 训 
时 可 用 一 稀 秒 遮 之 ， 则 可 沽 少 灰 谭 侵 大 o 


。。 奉 州 三 东山 春 27 号 全 竺 良 2 
(1255 问 ) 。 前 次 见 584 问 谓 RCA 227 芙 空 管 ， 名 轻 忽 扰 等 ， 乃 租 砌 现 亦 有 此 管 “ 
5 ， 傈 播放 交流 七 管 楼 上 ， 近 亦 奥 沈 君 同 此 情形 ， 但 未 注 能 否 易 以 他 舟 凌空， 
答 " 再 此 机车 置 认 楼 上 ， 强 较 轻 :未知 何故 o 


本 年 九 月 女 日 ) We 

























( 答 ) ，， ”请 代 以 汰 特 27 号 芙 空 管 ; 基 耐 用 " 因 不 知府 上 情形 不 能 明 杰 上 下 走 凤 
竹 之 原因 。 


上 海 全 定 胡 路 张 家 宅 22 号 李 宜良 ; 

(1256 间 ) 部 人 现 所 上 装 三 回音 管 来 复式 高 肖 李 低 连 率 二 藉 扩 大， 而 方式 上 用 UX 
201 A * 用 25 欧 姆 电 蛆 一 伐 ; 可 是 我 因 经 济 关 傈 ?把 从 前 所 腾 的 UX 12 A 
， 和 6 欧姆 电 阴 可 代 否 。 电阻 欧 姆 相符 否 ， 条 不 符 ， 请 问 UX 112 A 用 

多 少 欧 姆 ， 请 说 条 逢 知 。 说 

( 答 ) 112 号 亦 可 用 。 。 各 杠 可 管用 太 伏 有; 吕 间 代 和 , 划 天 隐 逢 轩 可 用 。 


。 上 海 法 租界 茶 市 路 受 福 里 38 号 喜 上 才 


(1257 阅 ) 。 邯 入 今 有 RCA.R 4 交流 七 管 机 一 只 :内 有 285 二 只 ，227 一 只 ，224 
于 只 7 347 一 只 ， 及 280 一 只 o 该 机 上 赴 明 110 Volts 95 Watt ， 今 以 每 日 


款 贴 与 二 房东 ， 以 锡 两 方 损失 ， 并 将 该 算式 一 任 示 明 篇 荷 

| ( 答 ) 按 九 十 五 巨 特 每 日 七 小 时 每 月 片 日 计算 ， 月 旨 电 

; 95 xx 了 

和 00 = 20 福 蛙 ( 印 二 十 度 ) 。 每 度 电 页 若 下 ， 生 之 即 得 9 
(1258 间 ) ”此 机 每 日 在 虹 唱 二 小 时 后， 每 蜗 释 礁 器 尖 手 及 各 音 略 有 发 拌 ， 不 知 是 

何 理由 ” 今 委 想 在 电流 进 稼 内 加 一 电 租 ， 将 来 电压 低 ， 不 知 应 用 何 种 电阻 
; 应 用 天 何 阻力 ， 或 另 绕 电 米 内 德国 银 攻 ， 在 电流 进 烷 内 应 从 尺 望 一 任 示 
知 opse 

办 请 用 -一齐 炊 泡 训 接 之 可 也 ， 电 星光 之 大 小 ， 可 坛 至 亚 不 十 分 减低 入 度 . 

@ 

4259 癌 ) 此 机 将 在 200 Volts 电 压 之 英 租 界 内 用 ， 埋 想 不 用 200-110 Volts 区 压 

器 ， 而 用 一 110 Volts 100 Watts 或 200 Volts 110 VWatts 过 玫 全 和 接 好 . 
开 唱 ， 不知 可 用 否 ， 才 将 来 对 於 机 身 有 何 损害 否 


[( 管 ) “可 用 110 伏 胸 100 无 特 体 泡 莒 接 ， 放 收 划 机 然 损 o 
霄 市 一 码头 安利 英 洋 行乞 逸 农 















天 入 枯 接 天 稼 引入 中 间 ”地 稼 接地 和 线 中 间 ， 再 将 天 嫁 地 和 乡 各 捷 收 兰 楼 2 对 
于 收 普 ， 及 雷电 时 收 区， 有 损 机 件 否 “又 直 六 ,220V. 灯 电 四 杂 读 ?能 用 
. 雷 阻 厢 小 电力 ， 其 算式 如 何 程式 ， 及 最 简易 方法 ， 


第 十 及 期 (十 二 年 九 月 十 日 ) 天下 让 全 


天 用 七 小 时 ， 平均 每 月 装 电 益 度 ， 望 代 篱 算 就 ， 在 贵 刊 上 公 估 ， 以 便 将 该 “” 


_q260 癌 ) 设 有 收 香 机 一 架 ， 装 _ 如 当 器 (人 了 本 ) , 则 如 何 装 法, 是 否 将 避雷 器 ， 


















机 人 人 
所 全 车 守 LASER 9 本 
TO SA U 


全 和 全 下 下 


《 答 所 帮 接 法 急 淡 ， 惟 大 电 电 时 以 不 收 划 需 佳 o 电 胡 降 低 用 欧 姬 定律 
R 下 

R 短 阴 力也 = 志 历 ，I= 电流 假定 先生 所 要 者 但 20 V， 而 过 流 乱 1A 

= 则 所 要 减 去 之 电 豚 坟 220 一 20 = 200V 以 公式 代入 ， 印 本 


人 = = 200 欧 姆 9 





区 4 ChinreRedio 





















余 类 推 
下 海南 市 民国 路 方 浜路 口 毒 冬 里 五 十 七 号 承 松 喜 
(1261 半 ) ”本 杂 苇 第 709 问 ; 工 用 要 号 铀 条 ， 每 时 绕 冀 圈 ， 初 季 同 火 钥 中 巍然 何 下 
， B+I 及 B+ 用 姑 伏 胸 从 央 配 o 此 楼 车 改 用 410 作 振 温 届 幅 B+I 及 B+ 
本 
413 炎夏 器 o 4 姑 
( 答 ) 请 示 波 长 ， 方 能 答复 工 与 LI 之 稼 及 里 数 。 若 用 410，B+T 可 用 四 百 
伏 o 3021 可 用 o Ti 可 用 亚 美 400 号 ，Tz 可 用 413 号 o 


上 海北 四 川路 祥 人 里 三 号 王 人 仙 有 
(1262 问 ) 。 现在 本 埠 电 台 林 立 ， 外 差 式 四 五 管 不 能 分 清 收 否 ， 仿 想 装 四 用 选择 器 
; 但 未 知 初级 穆 圈 多 好 ， 或 圈 数 少 好 ， 次 级 穆 圈 多 少 圈 数 好 "鄙人 地 址 在 “ 
北 四 川路 泰山 堂 左右 ， 请 在 贵 刊 指示 圈 数 或 多 或 少 需 盼 。 多 
( 答 ) 四 用 选择 器 之 缚 图 数 认 本 读 第 十 期 中 载 明 其 车 ， 请 参阅 。 图 数 不论 多 “ 
穿 * 可 以 储 电 器 配合 之 ， 使 调整 至 某 锭 率 ; 方 能 生效 也 o 


浦东 杨 思 福 剧 大 钞 厂 吴 微 过 


(1268 问 ) 。， 照 本 刊 第 轧 期 内 的 实验 传声器 观 造 法 ， 不 知 所 用 的 低 阻 李 巩 简 ， 是 多。 
消 欧 姆 " 过 种 贡 简 ， 何 睫 有 和 售 ， 若 用 高 阻 率 贡 简 时 ， 铀 幅 炙 礁 器 ， 可 否 用 
' 低 明 李 释 礁 器 代 ,成 绩 相 差 多 少 


( 答 ) 低 阻 率 者 ， 大 都 篇 二 百 欧姆 左右 。 壤 用 高 阻 李 束 简 ， ap 

400 号 如 用 普通 者 ， 发 音 其 轻 - 击 
下 望 疆 西塘 街 三 十 七 号 凑 震 划 
《1264 癌 ) 。 有 何方 法 可 以 除去 部 电 
(人 ， 恩 完 善 方法 G 


生 页 友信 商 ，、 CE 本 到 划 站 第 二 从 ， 








天 津 海河 区 六 在 刘 式 次 
ER 鄙人 入 因 阅 趴 公司 出 版 之 杂 共 无 健 电 韦 ， 途 有 好 膀 之 必 ， 腰 欲 自由 就 吗 
”研究 : 因 不 哉 英文 : 故 示 冒险。 以 此 来 夯 ， 做 示 一 切 ， 务 大 网 知 篱 有 " 吉 ， 
- 人 居 不 因 中 ， 欲 购 其 空 管 收 香 机 一 座 ， 此 机 须 由 津 可 收 至 上 海 ， 杭州 站， 
口 等 地 。 且 能 装 揭 击 器 。 而 要 得 清 无 巡 "和 臻 用 电池 一 则 ， 因 不 卷 中 ， 骨 城 
-市 其 这 ， 又 振 电 浴 厂 ， 故 不 宜兰 电池 ， 只 可 借用 方 电 地 圆 电池 如 上 所 车 


ER 
JS 





至 件 者 ， 以 何 种 篇 佳 。 价值 交 何 ， 电 池 能 用 天 日 ， 何 碎 出 售 。 2 
。( 答 ) 市 上 仙 钴 此 种 收 首 机 ， 请 照 本 让 上 期 五 管 旅行 收 香 机 装 喷 ， 有 
省 : 但 收 程 之 情形 ， 不 能 预 人 fo ” 和 
上 苏州 南 桥 西 街 八 十 三 号 莫 伍 华 


qd266 间 ) 。 地 信 今 装 一 雨 管 直流 机 ， 傈 劳 特 :30i 和 31 ， 今 乙 电 用 -一 百 几 伏 ， 甲 电 
-用 伏 ， 未 知 可 注定 知 ， 丙 电 未 知 可 要 并 何 伏 。 1 


攻 ( 答 ) 甲 电 符 合 ，30 号 作 检 波 乙 电 可 用 四 十 五 伏 股 58 .号 作 低 放 乙 电 -- 百 
。 州 五 伏 胸 时 ， 丙 电 须 廿 二 * 五 伏 胸 9 < 
。 乓 沙 信 角 训 杰 平 洋 百货 西 系 站 陈 闵 巾 0 


《1267 问 ) 。 花 在 申购 有 RCA 七 管 收音 机 这 您 ， ; 回 漳 收 普 ， 巴 能 收 中 央 束 京 = 区 
， 末 昔 极 大 ， 加 第 炮 之 声 ， 香 度 翻 小 扰 效 * 其 他 各 不 电 台 ， 均 收 不 到 做 
友 王 君 ， 亦 购 有 此 种 七 管 机 ， 收 理 不 过 略 小 ;而 无 维 昔 请问 邑人 之 机 
是 否 内 部 损坏 ” 另 有 别 种 情形 ， 悉 新 指示 箱 救 收 香 清 楚 符 威 " 宙 


上 和) 请 遇 信 友 易 地 款 之 ， 如 仍 如 是 ， 则 丽 机 件 有 旺 ， 否则 大 天 地 往生 艰 志 
不 佳 o 








江门 新 市 路 |86 ,号 李 方 再 


aa6s 癌 ) 合租 禹 路 34 下 之 扒 据 起 放 大 ，AT3 两 轩 低 连 上 仅 器 ， 此 普通 一 
右 多 一 中 间接 称 ， 此 种 构 压 器 ， 有 扰 专 名 ， 亚 美 有 婴 舍 否 ， 价 值 车 
如 用 普通 低 巡 移 克 器， 可 以 造 推 所 起 放大 否 "如 可 者 其 接 特 有 何 分 别 


E( 管 ) 此 种 释 压 器 序 坊 推 搁 式 释 压 器 (Push Pull Transformer)， 前 只 中 心 显 
在 次 般 者 名 Push pull input trans. 和 后 只 中 心头 在 初级 者 名 Push pull out put' 

叶 Sai asp ASae 2 

- 相连 代 一 只 用 。 雪人 

第 十 及 其 二 二 SP 本 Ca 











269 间 ) 。 章 管 机 急电 间 ， 用 蔷 电 源 ， 财 未 月 ， 拓 水 混 洱 ， ， 金属 饭 起 拓 如 厂 胶 ， 
0 : 换 雨 个 而 用 经 雨 月 ， 一 个 又 壤 ， 不 知 何故 试 洗 去 霉 板 上 有 移 纹 ， "本 
再 用 ， 拔 中 液 朵 傈 何 物 ， 一 极 傈 给 概 ， 他 二 何 物 王 指教 9 
狐 永 混 温 ， 傈 应 充电 而 未 充 之 故 。 他 极 亦 乱 欠 饭 ， 抠 中 所 置 普通 篇 十 
分 水 ， 加 一 分 硫 配 ( 依 酸 移 绥 倒 庆 水 中 ) o 3 
Cl70 问 ) 。 单 管 再 生 力 收 埋 机 ， 忆 两 个 蛛 直 版 匀称 围 推拉 ， 能 殉 上 海 一 百 无 特 以 目 
“ 灶 及 杭州 本 地 各 电 训 。 蛛 秽 相近 ， 照 理 再 生 力 应 大 : 而 有 时 清晰 之 音 ? 反 
在 两 板 不 即 不 由 之 不 ， 推 之 使 近 ， 反 扰 狂 理 ， 而 拉 之 使 速 ， 则 先 狂 叫 而 有 
。 赫本 地 相隔 帮 一 寸 外 。 始 清晰 ， 未 知 何故 ， 请 指教 
，“( 答 ) ，，。 收 香 肝 再 生 力 太 小 则 轻 ， 太 大 则 嗓 ， 调节 至 将 振 蛤 未 振 温 时 最 住 
Ge271 间 ) 前 间 之 单 管 机 ， 蘑 州 群 民 电 ， 及 中 央 广播 钨 牧 电 训 ， 以 及 日 本 等 电 下 
锋 台 ， 均 未 便 收 到 ;而 同样 之 机 ， 在 区 有 人 能 收 到 上 列 各 台 2 
列 各 厅 波 长 太 长 ， 或 此 机 之 评 道 委 围 太 长 之 故 ， 应 如 何 补救 请 指正 

( 答 ) 大 要 穆 圈 联 数 或 可 释 储 电器 之 容量 不 足 o 


(1272 间 ) ， 贵 公 司 第 十 三 种 箔 未 之 收 井 机， 装 在 萄 州 ， 可 收 至 何不 ， 装 在 南京 ， 


可 收 划 E 海 萄 州 杭州 否 。 范本 已 上 ， 所 开价 妨 有 淫 短 ， 照 目下 至 部 零件 ， 
违 机 箱 揭 贡 器， 不 连 环 间 ， 需 费 类 何 。 再 此 机 壮 择 性 如 何 ， 装 在 南京 能 不 
0 受 XGOA 之 克 隔 ， 满 稻 些 XGOA 之 发 可 而 隔 吝 清晰 否 汉 
6 滞 ” 稚 州 可 收 上 海 ， 欠 本 中 便 目 乱 大 上 下 "此 岗 寺 择 性 特 全 * XGOA 可 岂 上 

内 ， 惟 南京 愁 不 能 收 上 海 。 


。 上海 小 沙 渡 路 十 号 王 反 几 
(1273 问 ) ， 何 塌 压 短 式 储 电 器 ， 其 构造 及 用 法 如 何 。 
《( 答 ) 压 颖 式 储 电 器 ， 有 二 金属 片上 下 可 开 合 ， 视 开 合 角度 沁 大 小 ， 而 税 更 。 
”其 储 电 量 ， 大 都 用 大同 轴 可 稳 储 电器 旁 ， 以 抵偿 相差 之 数 者 o 是 
“海北 西 若 路 四 十 天 号 王 元 恒 


-1274 间 ) 在 第 十 三 种 范 本 内 ， 其 中 之 虚 黎 记 号 ， 是 代表 何 物 ， 混在 宙 大 
”器 上 一 称 ， 接 在 虚 称 上 ， 如 何 接 法 。 


人 虚 析 人 天 全 局 在 管 。 用 思 尖 除 交 放 民企 和 源码 呈 放 上 ， 引 
粮 亚 金属 套 管 ， 小 接 至 地 入 洒 


EEC 第 一 孝 








(1275 问 ) 戎 间 碍 类 可 释 储 电器 第 3021 张 ，3121 怠 ，305 323 如 等 其 谷 量 及 其 
片子 从 多 少 。 





( 答 ) 3021 症 三 片 .00046 ,3121 玫 一 上 -0003 Mfd ， 305 3 片 .00014 ;32 


. 号 征 三 片 .0001 Mfd o 
上 海 芒 登 路 769 弄 4 号 朱 剑 康 
〈1276 半 ) 自 和 三 回路 一 管 机 ， 所 用 趴 空 管 是 409 号 : 现 欲 改装 交流 式 ， 帮 大 航 


用 炎 号 抽空 管 。 亚 美 低 遇 率 释 礁 器 403 号 可 用 否 ， 固 定 储 电 器 自 措 可 以 知 


: 电 谷 释 礁 器 六 伏 腕 ， 可 代 亚 美 44183 号 释 压 器 否 ' 


( 答 ) 409 抽空 管 孔 号 者 可 用 饼 交 流 ，A 号 者 仅 用 於 直 流 ， 用 交流 时 互 409 
作 放 大 ， 互 415 作 检 波 o 403 可 用 。 固定 储 电 器 用 於 低 电 礁 者 可 自 弄 "418 
不 能 用 电 给 释 压 器 代 。 

崇明 东 侯 家 钱 徐 连 泉 

(1277 问 ) 。 芮 空 管 之 秋 极 式样 ， 何 计 灯 入 答 娄 生 傍 熟 。 

( 答 )  ， 。 员 空 管 如 01-A 大 秋 仅 二 脚 ， 电 子 由 此 供 答 ， 乱 烙 炎 给 邹 "如 27 者 ， 
则 钛 灯 炎 二 脚 之 外 ， 普 有 一 队 极 ， 灯 秋 仅 供 娄 ， 和 电子 由 险 极 发 出 ， 亩 之 傍 
多 oo 

江 克 省 吴凤 王 正 王 ， 


da78 癌 ) 收音 机 之 询 度 各 ， 和 三 见 其 式 不 _， 有 零度 至 百度 ; 上 王 连 波 数 者 ， 有、 


无 度数 ， 而 公用 千 过 波 者 ， 究 以 何者 篇 标准 o 如 做 处 RCA R-T-A 作 管 收 
昔 机 ， 闪 二 十 度 之 前 ， 收 埋 较 闪 清 稳 ， 如 武进 , 蔡 东 ,市 井 等 ， 于 十 度 之 前 
， 息 又 其 非 开 至 极 高 不 能 收 癌 ， 如 孔 玉树 , 恒 森 , 箱 鸣 等 ， 请 避 其 放 。 


NE 


( 答 ) 刘 放 经 之 度 几 生 作 一 和 记 纺 下) 入 一 并 到 ， 以 全 易 外 天 亿 也 楼 


短波 长 之 一 端 收 谨 低 ， 大 多 篇 中 间 过 这 与 振 温 器 之 炙 节 不 余 9 
上 海 新 闻 路 钴 床 里 11 号 陈 候 俊 


鲍 必 A=、30X.04 x0.6=.:66 in. aa 7 而 和 
S =:'82in 每 泪 长 


00 
三国: 





N 
用 精 32 号 。 
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Gd279 间 ) 下列 之 低 尝 李 扼 制 称 围 ， 设计 有 否 钳 浊 "部 利信 30 电流 优 40MA 


2 








宝生 CE 


( 答 ) 天 从 低 通 率 屋 计 ， 非 窒 认 算式 中 求 出 ， 除 算式 之 外 论 借 用 曲 特 ， 放风 
生 拓 一 九 二 人 年 四 月 从 之 QST 知 该 欠 人吉 者， 本 访 和 之， 以 供 窑 
游 o 


《1280 问 ) 混合 阴 力 如 何 锣 知 ， ;， 或 在 钱 必 内 ， ,或 空心 95 警 如 仿 含有 四 干 网 之 揭 训 
人 器 一 只 ， 因 其 屏 压 其 高， 用 低 过 率 扼 制 稼 圈 ， 己 输出 则 需 碟 训 利 " 更 有 一 
高 过 李 和 粮 围 ， 混 合 阻力 篇 8 欧姆 ， 旭 科 研 寸 直径 歼 围 磁 号 。 


测量 名 忆 称 围 混合 阻力 ， 见 本 诗 第 二 期 三 十 二 页 "空气 必 之 混合 好 力 
以 高 遇 率 之 集 珊 作用 ， 钴 法 测量 。 轮 出 扼 制 轿 可 用 30 享 利 。8 欧 姆 乱 直 流 
胃 奉 ， 非 襄 合 图 力 。 吕 






















上 海河 沿街 更 楼 齐 念 号 门牌 张 瑞 伯 
(41281 间 ) ， 亏 人 昭王 美 第 三 三 秀 本 ， 装 就 之 后 ， 志 昔 莽 佳 ， 各 堆 皆 可 收 得 ， 自 本 
增 尼 亏 电 吝 开始 后 ， 即 不 能 收 涯 上 二 家 电台 一 需 IXHHU 一 需 XHHJ 是 何 ， 
原因 。 7 
( 答 ) 大 贩 波 长 近 故 迁 去 人 了 
上 海南 市 大 训 门 天 炊 弄 89 号 张 建 中 
(1282 问 ) ”前 照 亚 美 第 七 种 能 本 ， 装 十 管 机 一 应 ， 成 村 向 佳 。 仿 欲 照 第 四 福 条 本 1 
改装 一 三 管 机 林 知 应 深 何 征用 件 " 


 《 签 ) 敲 条 本 均 有 广 明 彤 容 考 之 可 也 ” 



















上 海北 山西 路 一 五 一 号 移 她 厂 
(1283 间 ) 地 人 至 无 粮 电 公司 ， 买 分 历 电 阻 ， 彼 等 询 余 肿 若干 Watt 省， 譬如 一 
于 欧姆 电阻 ， 其 问 即 有 3 Watt 及 1 Watt 等 等 分 别 ， 未 知 应 当 如 何 算法 ， 
及 有 若 何 关 傈 ， 请 捍 例 说 明 篱 有 。 又 十 三 种 和 本 之 昌 黄 欧姆 电阻 ， 须 用 若 
宙 交 ANWVatt 戎 告 D 旭 

二 和 二 五 基本 下 之 全 坟 民明 "第 十 = 
阻 征 Watt 者 已 可 用 ” 村 


”请 东 杨 思 福 司 大 秒 克 吴 厌 南 | 的 
“0G 驼 4 癌 ) 4000 欧姆 匠 简 ， 是 否 可 改 成 2000 欧姆 的 咒 简 o 


ae 











， 折 机 内 捐 填 平 o 避 
( 答 ) 大 概 振 泪 器 之 过 李 胡 励 所 致 o 须 请 极 有 径 验 之 修理 者 ;用 仪器 以 谁 之 。 
湖州 电 报 局 陆 洲 海 


”1287 间 ) 。 鄙人 想 做 四 管 交流 机 一 具 ， 病 和 后 兹 且 要 改 做 五 管 ，Vi Vs 必须 要 四 短 


二 ( 答 ) 来 圈 以 力 放大 五 管 和 而 加 接 01 呐 空 管 ， 不 合用 ， 请 容 半 本 让 第 九 期 


“ 江 苍 天 盒 省 立 了 师范 附属 小 学 钱 司 邮 村 
(1288 问 ) 部 入 欲 裂 一 播 吾 ， 收 理 ， 交 流 ， 丰 流 ， 有 长波， 短波 夫 管 机 ， 播 吾 收 藻 汪 


，( 答 ) 长 波 短 波 两 用 可 用 插入 式 称 圈 ， 交 替 掉 用 。 扰 专 门 书 大 o 


Eee] 


(等 ) 或 乱 所 购 凑 空 管 有 损 SN 订 
第 和 期“ 6 和 二 年 矶 月 十 有) TCR “全 矶 OE 本 人 


(1285 问 ) 。 wa 
了 


的 一 脚 帮 在 手 可 ， 便 可 毅 到 以 尾 微 的 二 理 ， 然 而 朵 简 脚 叭 然 放 在 手 要 ， 屏 
炎 址 不 成 回路 ， 仿 什 么 亦 能 收 洲 7 
5 ( 答 ) 因 屏 要 内 未 接 电 压 ， 但 自燃 秋 射 出 之 电子 ， 必 至 谎 屏 极 ， 此 电子 由 手 击 
中 漏 去 ， 乃 得 轻微 之 理 。 和 
。 上 海 而 州 路 451 号 洪 灿 辣 


(1286 问 ) 。 吕 入 置 有 了 PHILCO 五 管 机 一 只 ,前 时 收 匠 各 电 吝 遇 率 极 礁 ， 惟 近日 自 


1040 疏 猴 过 波 至 1500 正 ， 均 多 过 闪 格 尝 率 则 能 收 节 ， : 惟 收 1360 过 率 现 移 
在 1450 方 可 收 匠 ， 且 在 1020 遇 率 以 内 甚 俊 ， 章 昔 亦 甚 清楚 ， 究 不 知 何故 










五 概 管 ”了 T 是 原 有 和 直流 上 拆 过 来 的 ， 也 是 现存 的 。 现 附 一 张 称 路 ， 请 乱 更 
改 ， 因 乱 吉 称 路 是 从 D.S 了 . 三 答 二 期 上 三 管 交流 机 穆 路 图 囊 抄 来 ， 不 过 释 
化 不 来 所 以 一 宝 有 差 " 站 且 电 阻 的 数量 也 不 窒 至 对 ， 务 请 答复 时 给 加 明 
示 o 


407 页 o 


和 \ 


雨 用 已 有 上 方法， 交流 直流 十 用 可 装 雨 套 接 稳 ， 未 知 同时 可 使 其 波 短波 让 用 
否 2 请 示 方 法 ， 或 和 本 ， 或 专门 书籍 村 


浦东 高 竹 橘 香 书 屋 主 


《1289 间 ) -~ 去 年 瞻 因 利息 管 机 ,前 承 指示 梧 ， 收 童 成 村 激 夫 ， ,通则 知 失 这 志 
蕉 =。 空 管 一 只 ( 227 号 ) ， 照 配合 而 收 井 大 减 ， 初 则 用 拍 击 约 二 十 分 鳃 ， 而 收 否 


，， 较 前 低 二 之 六 七 * 未 知 何故 抑 粮 路 有 损 ， 或 扬声器 有 鱼 ， 全国 
， 不 膀 有 向 之 至 - 





咖 锅 缉 铭 殴 7j4 ClinwReais 


上 海 成 部 路 自 克 路 三 多 里 二 养 五 号 王 粹 现 


(1290 问 ) 收音 机 初 闭 ， 选 择 性 极 佳 ， 数 分 缔 后 。 邹 不 喜 ， 声 昔 亦 由 之 潭 低 o 狗 








无 分 钙 合 ， 即 保 常 砷 ， 毫 急 炙 化 。 不知 是 否 电 源 部 份 固定 储 志 器 漏电 或“ 

汪 

电阻 漏电 和 

称 

( 答 ) ， 因 未 见 粮 路 图 ， 及 所 用 另 件 之 情形 ， 故 不 能 答复 。 STR 

(1291 问 ) 。 照 十 一 种 和 范 本 粮 路 接 称 之 交流 机 ， 狠 团 本 用 三 同 路 式 ， 和 后 因 选 择 性 不 


佳 ， 我 机 亚 美 公司 ， 承 告 改 十 三 种 适 本 魏 图 接 法 ， 印 可 增加 于 择 性 ， 但 改 
装 后 仍 不 见 佳 ， 而 反 不 及 三 同 路 式 。 如 天 委 引 太 称 中 加 一 小 可 稳 储 电器 ， 
下 则 科 可 收 完 十 无 特 以 上 之 电 右 ， 声音 亦 概 低 。 | 
人 答 ) ，，。 照 十 三 种 籍 本 之 方法 其 有 效 。 现 有 -机 在 使 用 中 ， 天 粮 五 十 尺 ， 各 台 下 
区 可 分 请， 日 声 音标 丢 ， 中 央 播 理 和 本 壤 电 训 相 关 甚 微 请 再 献 之 o 
。 花 几 关 亲 内 下 缠 街 212 号 徐 植 夫 2 
。 《1292 癌 ) 。 完 至 照 亚 美 公司 范本 第 五 种 奥 造 ， WefRCAa0 ,本 hpZ 和 


可 用 交流 电 否 
( 答 ) 30 不 能 用 交流 o 
浙江 绝 篆 杠 福 倪 震 雷 


(1293 问 ) 。 现 市 上 所 豆沙 发 你 外 差 式 交 直 流 五 管 收音 机 ， 不 央 地 北面 及 西 面 十 里 “ 
外 多 高 山 ， 东 南面 唱 海 ， 周 团 关 和 寿 田 及 河流 情形 ， 斌 机 能 否 收 牙 上海 南京 ， 
“杭州 及 北平 广州 等 不 电 ， 请 祈 示 知 2 
人 答 ) 如 天 粮 良 好 上海 杭州 南京 应 可 收 ， 体 丽 不 能 
珊 《ClL294 间 ) 鄙人 吐 有 KingRadio Receiver Model 80-A 夫 管 收 理 机 一 座 2 从 前 收 
可 上 海南 京杭 州 等 感 电台 其 明 ,前 月 忽然 不 冤 ， 带 交 革 电 行 修好 ， 在 上 海 “ 

收 巩 本 下 及 南京 其 明 ， 现 带 回 家 ， ， 不 能 收 南 京 及 日 本 ， 而 上 海 及 杭州 等 

不 ， 人 无理 息 ， 未 知 何故 ， 请 条 永 明 5 (天 地 和 缚 均 好 ) o 


人 丽 风 有 一 屏 回 路 之 固定 储 志 器 沁 记 ， 戎 查 明 换 之 当 生 歼 5 和 
人 人 第 一 汐 


% 








二 电 加 加 钳 攻 ]#chnvRsaio 


。， 铺 东 川 沙 匣 四 外 非 康 毛巾 厂 康 万 己 
(1295 问 ) ”“ 今 有 三 管 机 壹 只， 平时 收 瑰 声音 宏大 ， 甲 电 用 膀 舶 ， 乙 电 用 肚 妈 ， 电 
0 地 有 时 高 ， 有 时 底 ， 查 看 接 乏 其 好 
， 挛 昔 约 ， 扬 疡 器 脚 上 亦 其 麻 ， 声 香 沽 轻 之 后 ， ;其间 加 出 一 此 不 贿 2 
种 情形 未 知 内 部 可 有 捐款 否 


( 答 ) ”大 移 甲 乙 电 池 接 联 未 科 ， 或 揭 志 器 将 断 乏 o 
:站 ` 海 把 午 路 - E 乔装 及 号 舒 子 秀 


G1296 间 ) 亚 美 条 本 第 二 种 中 ，L1 用 二 四 号 法 包 称 最 好 礁 站 入 巷 图, I2 双 站 线 
抑 傈 问 线 。 此 机 如 用 拾得 器 播 选 唱片 ， 则 二 称 头 应 接 其 何 感 o 如 因 装 拾 香 、 
器 而 更 换 零件 ， 则 请 将 传 瑶 器 拾 理 器 合用 之 最 简单 最 猎 济 之 方法 一 俐 示 知 
篇 荷 。 2 浊 
和 电大 芭 ,1 又 员 由 又 届 沿 。 反攻 呈 可 扩 天 站 瑟 2 
潮 锻 多 上 o 
辣 斐 估 路 1365 号 上 国 大 : 
《1297 问 ) 凯 入 秦 阅 串 公司 出 品目 华 内 ， 夏 钢 片 之 尺寸 ， 有 16 MM [ 等 等 亏 是 后 下 
需 16 公 寿 及 工 MM. R, 乱 何 物 "每 公分 有 若干 公 厘 * 每 英寸 有 若干 公 砷 或 
公分 ， 如 何 计算 之 。 此 征 公 从 及 公 厘 尺 何 感 可 央 。 
| 过 ) MM7 印 一 公 厘 ， 十 公 厘 等 基 一 公分 一 百 公分 靠 放 一 公 尺 。 此 乃 中 国 更 
行 之 林 准 尺 ， 各 大 书店 等 均 应 有 售 o1MM.R. 往 才 示 有 一 公 厘 中 你 之 贺 度 


ee 














” 嘉 归 新 胁 振 新 电 氟 股份 公司 陈 笑 浇 


《1298 闭 ) 照 中 国 扰 入 电 第 40 加 ，C1 用 亚 美 3021， 天 稼 高 度 60 英尺 ， 长 220 尼 ， 
单 根 ， 连 引入 牧 在 内 o 工 180 圈 L 8 图， 未 性 能 播 各 自作 公 尺 起 至 伙 公 尺 
正 o 2 


全 ) ，， 未 知之 填 会 ， ; 不 能 答 。 照 此 天 称 綦 度 ? 可 发 三 百 父 公 R6 


(1299 癌 ) 。 照 中 国 扰 穆 电 第 40 问 ， RFC ， 扩 本 只是 右 签 和 ， 可 用 半 风 了 间 
漆 粮 28 号 ”在 二 寸 守 胶管 上 线 250 圈 ， 示 城 能 否 从 用 。 o 


过 ) 亦 可 用 
TREE 


光 



























1300 疗 ) 阴 毛 国 抵 委 电 第 四 十 问 之 小 播 否 机， 调幅 管 改 用 447， 其 由 术 极 是 否 
放 接 在 AFEC 之 前 B250 碟 ， 甚 成绩 如 何 ， 未 起 较 445 能 好 些 否 ” 振 漫 管 仍 用 


445 由 安 管 3 
的 ) 是 接 AFC 之 前 。 届 幅 管 改 用 4 季 应 赔 45 乱 佳 o 乙 丙 电压 均 司 小 9 
。 咽 江 南 痢 大街 四 号 发 者 生 
(1301 阅 ) 中 国 扰 乏 志 第 一 期 廿 九 于 的 三 管 机 ， 其 释 礁 器 可 用 亚 美 440 号 代 2 其 
调理 可 比 直流 三 管 机 冤 否 “附加 最 违 收 到 何 感 ， 可 用 拐 汤 器 更 吗 。 
《 答 ) ”时 和 直流 三 管 机 差不多 5 如 和 欲 试 兹 请 照 和 范 本 二 三 种 装 成 其 可 先 ， 求 图 不 和 
合用 〇 


《aoz 间 ) “分 和 欲 野 交 流 三 管 机 ， 二 拓 才 这 
之 征 妃 间 ， 交 流 三 管 楼 彝 路 ， 未 知 可 否 用 长 短波 同 装 5 
( 答 )”， 可 同时 綦 短波 ， 臣 须 备 数 只 如 第 六 种 和 范 本 之 长 短波 插 和 信和 儿 圈 即 可 ” 


Et 


” 轧 斯 南路 一 九 四 号 林 “ 襄 
《1303 冻 ) 三 回路 式 收音 机 中 之 三 同 路 线 图 保 子 ， 证 站 二 2 (如 第 三 

十 种 及 第 五 种 和 能 本 所 用 ) 9 
 ( 符 ) 可 用 二 这 
江 险 东 外 萍 鞋 祷 遍 顺 纱 号 汉文 钻 


1304 问 ) 。， 急 乏 电 称 路 图 第 一 一 五 种 ， 可否 改 二 百 至 五 下 呢 波 长 " L128 用 十 二 
”号 添 包 烷 ， 在 三 时 胁 管 各 绕 若 干 图 oRFC 翁 若 干 o C1 C2 可 释 储 电器 ， 用 
容 昌 若 干 o 







( 移 ) 可 改 二 百 至 一 百 中 ，LI 二 二 图 ，T3 五 十 大 圈 ， 路 搂 Le 之 储 电 器用 
-00046 o 工 3 五 十 圈 ，C2 用 305 号 ，540 号 ， 有 每 只 二 隐 牢 o ， 本 
“于 行 东 乡 涯 演 小 学 校 命 通 书 ji 全 河 
《1305 癌 ) xd 
， 装 成 十 管 来 复式 收 理 机 一 架 ， 志 赤 比 第 二 图 址 不 赛 再 此 机 加 再 电 45V 
: 反比 以 释 压 器 F 接 通 A 一 来 得 轻 ， 乙 电 用 120.V o 碍 粮 路 无 错 ， > 何 玉 机 
丙 电 声 昔 反 导 


装 求 复式 较 普 通 者 乱 闪 ， We o 和 
全 第 二 稚 


入 庆 车 光村 生生 全 汪 7 人 下 和 信 人 下 生息 站 个 二 和 





家 汪 合作 下 区 和 N 和 人 信 和 有 有 了 








(1806 头 ) ”上 机 称 图 L130 圈 ，L253 圈 ?1L337 图 ，I155 圈 ，ClC2.0005 MFD，- 
C3.00025,C4 ,001 C5 .002, 天 称 100 只 ，Li 与 L2 距 砍 近 ， 绸 和 节 习 易 ， 因 入 

中 不 易 生 振 泪 ， 不 过 如 元 昌 电 吝 等 束 香 就 轻 ， 不 知 何故 2 请 指教 称 圈 究 费 用 

多 少 篇 合法 o. 


( 移 ) 大 并 念 才 黎 国 太 多 之 故 ， 戎 庆 之 。 革 全 ， 高 过 于 放大 不 证 有 振 是 
， (1307 问 ) ”请 选择 一 种 效力 最 大 的 矿石 ， 音 指教 体感 有 售 o 
| ) 亚 美 1000 号 破 石 甚 吉 敏 。 洒 


〈1308 半 ) 鄙人 入 有 低 迪 率 释 压 器 一 只 ， 其 上 面 钢 片上 有 ULIRAN 字 样 ? 不 知 该 娩 
压 恬 是 何 牌子 ， 绪 例如 何 ” 菩 





站 《 答 )7 此 牌子 似 优 货 ， 其 比例 如 无 标明 ， 则 须 较 验 和 后方 可 知之 o 
上海 巨 条 过 路 661 号 俞 伯 年 3 国 


\1309 闻 ) 可否 请 将 德 律 友 根 3W 杰 之 和 多 路 ， 在 抵 称 电 笋 路 图 二 百 种 上 和 给 出 csRE 
184 和 RE 1004 芙 空 管 有 何 作用 ，RE 1004 是 否 五 极 管 ， 条 柱 屏 外 ， 另 一 1 


极 需 何 极 ,可 用 赣 电 否 ， 屏 极 电 历 多 少 o RCA 38 及 25Z5 二 种 呐 空 管 ， 
有 何 作用 ， 硅 极 屏 极 电 故 多 少 o 





从 ) RE 134 篇 强力 管 R 巨 1004 可 用 作 和 电阻 配合 放大 ， 项 四 极 管 ， 用 赣 忆 
甚 局 屏 标志 压 最 大 200 伏 脐 。RCA 苦 力 放大 管 ， 图 见 本 刊 上 期 827 页 ,类 
炎 电 咀 ，6.3,V 电 流 ，.3A 屏 历 100V 时 柱 历 ，9V, 135V 时 柱 礁 1.85 Vo25Z5 
入 健 屏 能 除 极 束 流 管 ， 灼 炎 志 历 ，25 V, 电 流 3 驮 配 ， 每 屏 电 历 185 伏 觅 。 
























| 上海 白 利 南路 200 号 申 新 一 何 源 清 


Gd810 癌 ) 。 抽空 管 笠 柱 屏 极 和 电源， 可否 用 矿石 将 他 变 收 直流 ， 以 供 丰 流 呐 空 管 之 
用 ， 如 不 能 请 述 明 其 理由 。 


和 晓 石 之 原理 应 亦 可 用 ， 但 碳 石 能 通过 之 电流 极 微 ， 故 不 合用 o 
| 41811 癌 ) ， 各 旨 香 机 之 射程 ， 是 以 何 种 收 香 机 之 能 力 息 标 准 o 如 331 癌 ， 是 否 该 
机 和 构 在 四 五 十 些 里 以 外 ， 邹 不 能 用 现在 世界 上 最 新 式 之 收音 机 收 囊 o 
| ( 答 ) ”此 乃 指 普通 五 六 管 舶 来 收音 机 而 言 ， 至 是 否 更 可 收 这 ， 兹 再 新 式 之 收 
昔 杰 等 则 须 妖 四 勘测 ， 不 能 顶 定 也 。 4 
二 其: (于 三 介 克 月 人 有 人 第 刀 O 下 本 


is Nt 和 和 ns 

















本 


| 


过 电 国 昌 狂 师 7]cCuvRsuo 
(ia1l2 间 ) AM 夏 石 ， 腰 未 圆 变 上 ， 有 一 长 孔 ”反面 双 有 直径 欧 32132 的 小 圆 孔 ， 
未 知 各 有 何 作用 ， 双 长 孔 内 储 的 自 色 物 质 ， 未 悉 何 物 = 

( 答 ) 计 套 阅 1216 问 。 

”广州 市 容 国 银 号 张 世 埠 。 
(1313 问 ) 鄙人 有 痪 峰 房 条 围 架 壹 ”中 心 站 征 需 一 寸 定 * 十 五 商 ， 未 知 照 问答 哥 
刊 第 十 期 未 页 内 ， 克 和 寸 管 坑 标准 

6 3 轿 房 钦 轿 不 能 以 普通 粮 圈 从 例 ， 请 具 畔 本息 路 十 三 期 大 二 五 页 5 

武昌 东湖 四 内 粮 创 后 街 十 二 号 林子 路 
(1314 癌 ) ， 阴 力 能 中止 志 历 ， 但 咀 配 是 否 也 稚 阻 小 呢 5 例 有 12 伏 胸 电 压 2.5 准 配 
今 只 用 夫 伏 腹 电 ， 必 用 一 电阻 将 他 阻 小 ， 余 六 伏 腊 ， 但 八 配 是 否 阻 小 o 假 
设 盘 配 阻 小 ， 阻 止 一 伏 驹 ， 斑 配 帘 胡 小 若干 
7 人 - 翅 ) 电 礁 一 定 ， 车 阻力 仿 加 大 ， 电流 总 减 小 ， 此 和 需 欧 姆 定律 I( 炊 配 ) = 


下 人 所 3 站 
去 ( 欧 业 ) 也 ? 欲 阴 人 6 伏 腕 ， 而 同时 电流 欲 2.5 辈 配 可 用 欧姆 定律 得 


到 于 -号 -2.4 旭 ,要 规定 地膜 ， 接 十 电 国 岂 得 规定 电流 。 


四 


和。 


0 


。 上 海 周 家 中 路 1121 问 虑 利和 牛奶 公司 张 乾 和 
1815 间 ) 碍 阅 趾 国 称 电 第 一 符 第 九 期 ， 第 446 问 之 电源 释 历 器 属 计 : 未 知 计 

算 昌 否 。 粮 图 及 电流 雁 照 荣 刊 十 二 十 三 而 成 ， 计 算法 另 钨 附 上 ,小 A. 与 ， 
MA . 之 分 别 如 何 。 2 
(车 ) 所 算 除 初级 称 圈 错 油 ， 可 改 用 二 十 九 号 称 外 ;其 你 乱 谈 。A 代表 关 配 
MA. 代表 荔 僚 配 ，1 答 配 序 1000 绥 大 配 ，1 稍 从 配 即 -000 闪 本 c 
1816 间 ) 。 前 问 2x 16 何 意 ， 怎 样 绕 法 ”六 从 配 奥 享 利 何 解 。 英 租界 之 电流 是 否 
乱 .5 A， 假 使 不 是 ， 请 把 前 问 之 初 狼 之 崔 配 改 去 可 也 、 洒 
上 3 x 16 邹 用 十 大 号 焰 雨 根 兹 入 之 意 生 后 雨 端 摆 合 代入 一 根 * 伏 配 用 电流 “ 


之 单位 。 享 利 乃 综 围 反抗 所 经 过 电流 爸 动 之 单位 o 初级 烷 团 之 从 配 乱 寿 厌 


ee 








上海 狄 思 威 路 浙 由 里 186 号 方 德 惠 UN 
。 Gl817 癌 ) 。 融 人 自 措 三 同 路 矿 石 机 一 只 ， 所 收成 炉 信 佳 ， Ca 
未 知 何 号 扶 空 管 短 最 精良 请示 乱 胺 。 EC 


GO 权 下 有 3 生 人知 : 








CEI 


，( 答 ) “完全 交流 机 须 一 管 ， 可 妥 夭 本 第 十 二 种 ， 抽 空 管用 二 只 桓 美 劳 特质 实 
管 : O 人 
” 蝇 册 县 政府 技术 员 宝 蔡 非 锦 


(1818 间 ) “第 共 版 手册 ，151 页 表 上 第 三 项 云 ，26 号 称 能 通过 0.25 AMP. ， 而 新 





1819 问 ) ”我 昭 新 闻 报 锈 穆 电 胃 天 之 第 一 期 的 笋 路 ， 裂 成 机 ， 木 过 称 图 上 所 粮 


一 ( 答 ) 储 志 器 有 七 十 圈 称 图 奥 .00025 最 大 狗 三 吾 父 公 尽 。 如 或 收 恢 大 人 


”上海 矣 园 路 仁 天 里 八 号 沈 庶 平 4 机 


半 直 无 称 电 过 刊 上 ， 洛 陵 君 所 著 低 过 达 扼 制图 奥 法 一 文 ， 表 上 26 号 征 通 
过 ，0.17 AMP. 二 者 应 以 何者 篇 准 。 今 气 盘 一 30 Henry 0.27 AMP. 之 低 。 
明达 扼 制 图 一 只 ， 照 下 列 计算 旬 否 ， 请 指正 。 铁心 一 时 五 分 方 乏 用 24 号 长 
260 只 图 败 *10957 图 假使 用 一 时 方 庆 必 应 入 交加 总 心 攻关 曙 拓 时 需 可 
朋 oo 


. 答 ) ”下 大 配 肪 氮 1500 轩 吓 能 过 一 关 配 者 ，.17 乃 依 1000 因 用 能 通过 要 、 





配 者 ， * 十 均 可 用 * 可 宙 地 位 之 及 于 及 安全 赵 昂 加 以 相 贡 ” 低 巡 扰 制 图 儿 法 
， 请 查 所 帮 之 手册 中 。 寺 


上 海 太 平 祷 白 泵 路 央 春 隐 
的 线 ， 是 24 号 漆包线 ， 初 家 称 圈 续 10 圈 ， 站 不 前 断 ， 乱 熏 2.5.4.5.6.7 等 分 
儿 头 ， 不 过 以 十 圈 埠 一 航 ， 而 可 叙 储 电器 的 容量 乱 .00025 MFD， 不 知 此 


机 合用 否 。 若 合 用 ， 此 机 所 收 之 波长 是 类 公 尺 ， 最 权 合 定 ， 如 有 铺 上 和 人。 
呈正 


园 用 .00046 乱 是 





(1320 间 ) 。 前 日 财 得 RCA 71 及 管 机 一 只 因此 科 稚 限 收 长 波 ， 今 欲 接收 短波 ， 





(和 丛 ) 此 及 全 和 要 着 9 1450 名 忆 好 可 殿 给 120 协 委 了。 2 


不 知 可 用 何 种 短波 接生 器 ， 照 范 本 第 从 种 应 如 何 改装 ， 或 套 考 何 种 书籍 
( 答 ) 第 及 种 乱 本 者 不 合用 。 请 向 原 攻 售 者 配 一 合用 者 。 
上 海 静安 寺 路 余 ”全 和 。 
(1821 问 ) ，， 照 扰 称 电 间 答 荣 刊 ， 第 士 二 十 三 雨 期 ， 爸 压 器 用 法 很 阁 租 ， 但 在 二 二 
”期 中 一 四 二 页 ， 第 二 圆 (3) 350V. 0.1 A 不 知 0.1A 怎样 算出 :a 照 呐 公 司 出 


品目 针 中， 第 十 三 页 第 四 五 〇 号 电源 释 厚 器 只 一 14 一 7 电力 需 600 V， 120 
MA, 但 不 知 120 MA, 怎 梯 能 算出 ， 苹 阐 组 得 六 | e 






所 


G 全 二 乍 矶 用 非 : 昌 写 





er 二 
人 2 
























上 海江 西 路 廿 三 号 何 桂 生 
(1322 问 ) 。 照 问答 莹 天 十 二 期 五 五 五 间 之 发 总 机 ， 能 发 电力 若干 ， 若 商 空 管 改 用 
二 只 210， 一 只 215 不 知 合用 否 。 如 合用 雾 件 需 否 改换 ， 及 其 发 出 电力 天 本 
何 。 巧 请 介 纪 天 认 播 香 机 鼻 造 法 之 中 西 书 籍 何 家 有 售 
的 ) 五 五 五 间 之 电力 其 小 ,不 到 一 互 特 。 若 抽空 管 改 用 二 只 210 时 ,电力 下 
十 无 特 ，215 扰 此 贯 空 管 。 雳 件 钨 须 改 ， 惟 所 用 电压 须 符 合 播音 楼 由 造 一 
法 ， 扰 专 书 ， 请 并 本 陆 下 期 徽 廊 ， 五 五 特 播音 机 之 疾 和 下 时 由 和 法 
上 海 卡 德 路 四 十 一 弄 五 十 作 号 蒋 含 妇 2 
(1323 间 ) ”鄙人 自 早 飞 利 清 630 号 交流 电 收 理 机 一 具 ， 电 力 充 足 ， 调 节 音 量 及 隔 
昔 等 其 好 ， 收 南京 如 在 本 雹 。 惟 山东 ， 汪 江 ， 夷 州 ， 杭 州 ， 这 及 北平 * 天 
_ 津 从 未 收 着 ， 不 知 何故 。 见 本 期 间 答 中 有 天 和 线 意 高 仿 长 可 收 乏 厂 ， 余 之 天 


称 喜 三 层 楼 洋房 上 ， 另 用 最 长 竹 竺 ， 然 后 再 将 竹竿 妈 钛 房 顶 烟 办 内 ， 天 牧 “上 
县 狗 英 尺 革 尺 ， 高 锡 英 尽 五 丈 ， 如 此 仍 收 不 着 ， 新 详 何 故 o 


( 答 ) 天 称 可 加 长 至 一 百 英尺 ， 党 有效。 如 再 扰 效 ， 则 在 收音 机 
”浙江 嘉 由 油 车 港 遇 成 米 行 潘 国良 
(1324 问 ) ，， 吕 人 现实 PHILIPS 牌 揭 声 器 一 只 ， 用 认 丰 流 电 机 ， 其 两 黎 均 红 色 ， 
今 欲 知 其 正 负 请 问 以 何 法 试 之 


9) 扰 颜 色 分 别 ， 大 概 可 不 分 正 负 





。 。 汕 厌 安平 路 三 十 九 号 杨 庆 到 - 
1825 间 ) 。 今 有 固定 电阻 数 个 ， 因 上 日 久 ， 其 上 所 示 之 欧姆 数 胸 落 ， 故 不 知 其 砍 故 
作 何 ， 今 请 认 贵 厅 诗 中 示 一 算法 -二 


一 ( 答 ) 定 全 阳 如 有 随 色 者 ; 可 昭 加 谷 明和 十 四 期 184 页 过 炎 丰 之 。 如 人 
et 最 之 。 如 储 有 电 历 表 奥 电流 和 表 ， 则 可 晨 电 
法 表 申 联 於 电 阻 ， 而 接 至 一 电池 (如 阻力 小 者 用 15 至 45 伏 ? 阻力 大 者 可 上 
用 至 45 伏 ) ， 训 其 通过 之 电 渍 同时 以 电压 才 量 电池 之 电 礁 ， 再 照 欧姆 定 “ 四 


律 算 之 。 假定 电 泊 赵 0 , 志 豚 仿 45 伏 ， IE 












轩 夺 一重 肛 :4 Re 
电阻 = 电流 汪 和合 二 150 欧姆 9 > 加 人 3、 
第 九 OX 页 atom 





0 吴 厄 邱 


杭 市 自 民 国 十 七 年 ， 浙 江 省 广播 乱 稼 电 训 成 立 合 ， 广播 乱 乏 电 始 趋 普 及 ， 
”鄙人 截 芒 时 ， 印 着 手 矿 石 收 香 机 之 和 作 ， 第 一 部 之 收 童 党 试 ， 由 单 同 路 至 双 同 路 ， 
”由 普通 之 自然 铀 检 波 ， 改 用 化 合 痰 矿石 检 波 ， 番 之 在 市 内 普通 矿石 机 内 ， 此 可 并 得 
二 从 清晰 后 至 二 十 年 ， 广播 电台 电力 境 加 至 一 千丈 特 ， 则 更 佳 妖 。 在 一 里 内 收 训 

”省 可 放 小 扬声器 ， 在 一 里 外 用 化 合 痰 矿石 ， 可 和 单 管 机 一 般 芍 。 至 民国 二 十 一 年 
“我 国之 中 央 大 电 各 告 成 ， 夜 间 用 普通 矿石 机 亦 可 收 到 ， 但 理 质 不 高 ， 发 生 时 轻 时 乱 
“之 芋 ， 大 概 需 大气 之 磷 化 所 致 。 同 时 本 坊 之 播音 败 已 由 申 地 传 入 ， 杭 市 已 有 亚洲 广 
， 播 电 各 ， 及 杭州 电器 公司 播音 台 ， 二 电台 先后 播 理 ， 用 夏 石 日 夜 兰 可 收 到 ， 惟 查 济 
“广播 电 训 校 低 ， 因 电力 天保。 但 吕 感 内 语 二 地 有 三 四 里 ” 后 改 用 化 合 央 矿石” 则 效 
_ 力 增加 ， 人 条 可 辨别 其 言语 。 本 年 亚洲 广播 电 训 改造 机 器 暂 停 ， 而 杭州 电器 公司 之 播 “ 
”得 台 ， 时 停 时 黎 ， 杭 市 收音 又 忽 静 寂 。 至 暑期 间 ， 有 之 江 大 学 ， 浙江 大 学 之 学 生 ， 
” 数 信 及 时 电 料 店 ， 各自 设 立 私人 电 训 ， 以 作 私人 研究 ， 因 此 播 理 邹 又 复 增 高 ，“ 有 不 ” 
， 少 私人 包 吉 如 雨 后 之 笨 不 靳 出 现 空中 但 矿石 机 中 起 可 收 到 一 二 志 台 ， 因 此 电力 弱 
”小 ， 但 现 各 洗 此 在 登记 ， 故 皆 乱 试验 播 理 ， 人 入 未 正式 播 迁 ， 以 后 或 可 能 蕉 矿石 机 收 
得， 【关於 私人 电 吉 之 增加 ， 基 易 发 生 干 援 ， 最 好 我 国 当局 ， 速 闫 伤 业 你 电台 人 条例 
， 使 各 业余 志 训 便利 登记 ， 易 受 当 局 之 指导 ， 玫 外 日 本 之 电 吉 ， 今 年 新 增 不 少 ? 
， 便 基 收 本 地 电 吝 时 ， 全 绝 状 天 用 省 ， 攻 全 大 本 出 相生 汪 大 本， 0 
” 管 收 香 机 之 情形 如 下 。 











名 昌 大 二 十 一 年 ， 开 站 作 一 管 收音 机， 用 普通 三 回路 式 ， 售 收 五 上 起 特 以 
“上 之 申 地 各 电台 ， 允 个 强力 电 训 ， 如 亚 美 ， 中西 ， 国 带 ，， 栅 德 堂 ， 及 西 人 电 冲 ” 
， 浊 其 佳 ， 如 磋 石 机 收 本 省 广播 电 如 一 样 ， 日 本 电 训 在 晚间 可 收 台 北 ， 及 东京 = 较 申 
| 地 各 台 乱 佳 ， 和 中 央 电 人 训 相 仿 。 其 外 自 一 百 公 尺 至 四 百 公 及 ， : 每 自 波 长 中 短 有 一 且 - 
上 





| 本 电台 ， 物 计 有 二 十 体 故 ， 此 向 千 亮 ， 故 满 度 稻 缘 篇 日 本 电台 所 佑 据 。 但 一 到 日 间 
，， 贿 收 不 到 。 早晨 六 蛙 之 早操 从 可 收 到 ， 日 出 印 减 弱 中 央 电 台 日 半 松 稍 低 ”一 管 
第 十 信 期 人 





和 
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“机 在 晚间 ， 不 用 天 地 稼 可 收 到 极 低 之 悍 ， 如 上 天 入 : 晚间 收 之 旭 十 分 佳 岁 ， 其 外 获 


州 甚 低 ， 日 夜 可 收 ， 北 平 天 津 庆 秋冬 深夜 亦 开 得 ， 日 间 亦 属 不 能 非 岛 之 KZRM 每 


晚 和 日 本 志 吝 同 于 出 现 ， 绝 度 和 日 本 电台 相仿 ， 日 间 亦 不 能 。 广 东 放 冬天 方 可 收 到 


只 不 可 “二 认 之 由 训 亢 拓 记 世 让 业 克 竟 可 收 : 较 北 平 天 津 需 佳 "以 上 入 一 管 机 


收 埋 之 一 般 。 再 述 多 管 机 如 下 


自 一 管 做 成 合 ， 隔 四 五 月 ， 又 加 二 般 低 过 这 放大 ， 改 需 三 管 机 : 则 成 绩 较 

前 进步 不 少 o 申 地 各 电 吝 收 到 ， 跌 二 十 二 瓦特 之 XLHM 电台 炙 可 收 到 轻微 之 理 。 
申 地 郊外 7.5 之 小 电 着 ， 亦 可 同样 收 到 ” 申 地 较 大 电 吝 ， 如 前 述 之 数 强力 电 训 :可 
於 扬声器 中 间 之 。 中 央 大 电 训 及 日 本 电 训 极 篇 略 亮 本 省 广播 台 ， 评 三 四 区 外 人 向 可 
并 得 ， 本 地 可 不 用 天 地 和 线 收 匠 ? 其 外 外 塌 各 吝 ? 亦 同时 坪 加 声音 不 少 ” 每 至 深秋 月 下 
， 夜 牢 人 静 时 ， 北平 京剧 ， 及 日 本 电 吝 ， 生 山 东 众 州 较 速 之 各 电 ， 亦 得 放 扬声器 

妖 其 后 至 今春 因 该 机 电池 太 费 ， 乃 改 交 流 五 管 机 ， 以 80 整流 ， 自 鼻 饮 压 器 :以 
24 作 高 过 率 放 大 ， 24 和 检 波 ， 27 ， 便 放大 ， 奥 成 声 量 大 增收 本 地 之 浙江 省 广播 
电台 ， 导 节 至 配 姥 点 ， 火 乎 使 声 可 失 芙 " 后 改 阅 磁 式 电 码 扬声器 方 可 。 申 地 各 台 ， 

- 现 前 乱 佳 ， 其 余 各 如 亦 较 佳 ， 但 日 天 不 能 收 到 各 吝 ， 现 仍 妇 评 收 到 ， 仍 必 至 夜间 方 


可 大概 因 相 距 路 速 ， 因 灰 阳 光 之 作用 o 亚洲 电 训 与 丛 导 电 训 ， 今 亦 可 不 用 天 地 粮 “ 


。 收 之 ， 香 皆 十 分 儿 亮 ， 收 南京 夜间 亦 得 不 用 天 地 乏 。 此 机 收 本 夫 中 极 小 之 私人 电 剖 
， 此 得 收 到 ， 静 外 志 清 昕 ， 少 静电 王 援 ，( 因 无 天 地 称 ) 收 外 境 有 部 电 王 援 ， 但 本 志 
各 台 ， 有 时 成 顷 稍 劣 者 ， 交 流 击 慧 大 ， 语 声 颇 不 自然 ， 骨 调幅 或 放大 配 谐 未 佳之 故 
5 本 地 便 收 到 私人 电台 四 家 ， 一 需 革 电 料 店 ， 一 坊 之 江 大 学 某 君 ， 用 ?1 日 揪 人选 ， 剖 


普 亦 条约 ， 一 起 黄 铬 ， 其 外 篱 浙江 大 学 杭 某 : 陆 某 ， 此 用 45 振 讨 ， 用 a47 或 45 畦 
幅 ， 在 城 外 沿 混 杭 路 一 带 ， 亦 可 收 到 五 坟 碟 ， 丝 以 这 近 壕 钛 下 最 近 者 阶 平 ， 李 某 
用 ?1 播 先 直流 式 ， 声音 清晰 可 闻 ， 近 已 停 数 日 o 再 下 入 夏 石 昔 某 ， 用 46 播 偿 ， 
但 近 久 不 闻 甚 香 竞 外 亦 有 二 电台 >? 亦 有 46 ， 今 亦 同 停 上 ， 台 各 兰 向 狼 充 5 其 外 
恩 锡 ， 常 州 ， 常 熟 ， 之 小 电台 ， 有 了 时 亦 可 收 到 伙同， 但 较 妾 收 峰 "此 乱 多 管 机 收 攻 
各 地 播音 之 大 略 情形 ， 将 嚼 处 之 天 地 入 及 环境 补充 如 下 ， 久 作 结束” 


-天 要 一 用 七 股 多 入 一 百 叭 ， 自 南 至 北 入 个 工 式 ， 高 四 十 多 吸 ， 引入 出 关 二 了 9， 


地 线 一 -和 置 井中 篇 十 四 号 铜绿 ”入 井 一 丈 9 


，， 强 境 一 位 舌 城 西北 ， 循 近郊 外 ， 急 高 山 阻 隔 ， 扰 大 建筑 物 ， 申 地 通 在 西北 方 ， 而 习 
西北 方 需 一 片 大 平原 ， 一 无 邱 陵 ， 故 环境 甚 佳 ， 惟 附 近 有 大 银 可 ， 2 
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_ 海 ， 日 本 等 十 除 七 6 在 白 栓 只 能 收 焉 中央 ， 上 是 得 量 亦 不 洪 大 o 晚 七 时 熏 ， 揭 本 器 内 
， 方 可 发 出 充分 苷 量 ” 单 用 环 状 天 和 粽 ， 收 中 央 声 昔 基 小 ， 其 余 各 丰 不 能 收 到 ， 该 杰 沽 
常 损 壤 ， 每 灵 公 理 ， 需 洋 数 十 元 ， 且 不 方便 "前 月 新 购 来 信 只 手提 式 收 香 机 一 具 ， 
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黄 安 县 城 收 昔 情 形 署 述 洒 直 


黄 安 地 方 打 下 有 收音机 者 ， 奸 有 由夏“ 除 雨 名 傈 私人 自行 装 猥 者 外 ， 其 除 
“一 需 当 地 畦 军 十 三 师 师 部 所 有 ， 一 乱 湖 北 第 四 区 行政 督察 署 公 署 内 ， 做 着 内 收 得 机 


， 傈 往 央 因 来 需 R. C. A. 28 号 ， 由 同事 女 狸 及 余 共同 管理 。 能 收 中 央 ， 杭 州 ， 上 


牌 名 Cander N. 本 U.S. A. (R. C. A. Victor) 但 没有 号 数 ， 鞭 空 管 傈 用 -34 号 三 只 


) -82 号 一 只 -30 号 四 只 稼 路 不 详 ， 想 侨 超 等 处 差 式 了 收 划 中 央 ， 画 夜 都 明 外 


; 且 摆 锥 刺 9 夜间 除 中 央 外 :能 收 杭州 及 日本 等 三 数 不 ， 但 上 上 海 一 不 不 能 收 到 黄 


_， 妆 位 起 江北， 牢 出 趾 水 ， 地 帮 清 况 ， 短 电波 干 授 ， 间 或 收 到 长 波 电报 ， 但 可 以 设法 


”和 避 驶 。 只 在 雷雨 夏天 ， 亦 能 接收 扰 碍 。 就 全 个 人 和 经 验 看 来 ， 乡 村 收 理 ， 腾 于 城市 ，” 
近 水 地 方 ，; 龙 胶 于 山居 也 
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全 国 国 谓 雪青 促进 全 上 上 海王 灶 公司 
合 - 二 办 
证 伟 避 会 电 傅 部 课本 
”二 著 作 权 ”请 娘 翻印 或 精 载 ) 3 
每 晚 六 时 二 十 分 起 在 上 海 广播 电大 至 授 
人 习 





省 林 / 

第 - 章 0 
奇 奇怪 怪 ”重重 蚕 和 
许 许多 多 “ 茶 恭 敬 敬 - 
本 过 封 信 怎 礁 个 写法 ? 简 简单 
“” 单 的 写 杖 名 就 得 ， 您 说 得 倒 也 简单 ， 
焰 道 写 * 简 罩 " 两 四 字 就 成 了 嚼 ?9 哈 ! 
”把 实 在 在 的 情形 告诉 他 不 完了 嚼 ! 


一 址 。 亲友 们 的 孩子 很 多 ， 不 管 好 好 
歹 歹 ， 艳 构 实 点 儿 同 去 分 进 分 进 " 
-第 四 课 . 

轩 著 洗 洗 “ 写 写作 作 
遮 惑 掩 捧 ， 扭 扭 搜 提 

别 胡 盖 啦 ! 拉 拉 扯 扯 ， 推 推 
揉 揉 的 ， 像 个 其 床 样 儿 ! 我 迁 有 衬 贴 








。 厅 ! 过 就 不 简 军 啦 1 甸 就 完 啦 。 戎 你 们 等 等 多， 好 不 好 ? 
第 二 妹 ”要 不 ， 吉 请 先 走 _- 步 ， 我 局 上 就 来 o 


-第 五 “ 章 
麻 底 烦 烦 。 疼 疙 天 
串 果 崇 崇 ” 顺 顺 溜 汶 

过 雨天 伦 忙 功 的 ， 关 得 酒 “， 

也 没 工夫 喝 ; 今 儿 个 可 得 痛 痛 快 快 的 

喝 一 下 旬 啦 。 少 喝 点 儿 取 ! 喝 醉 了 又 

访 像 上 回 于 样 儿 ， “下 到 及 从 加 架 于 撤 


肌 肌 惑 惑 ” 雪 雪 盖 一 
。 利 利害 害 ” 客 客气 氟 
”他 们 雨 口子 ， 呐 是 乱 独 有 偶 
。， 儿 1 一 个 是 因 乱 说 话 不 小 必 ， 随 了 便 便 
”的 饥 培 ， 就 坊 了 个 仙 儿 ; 一 个 是 因 入 
和 剖 事 不 小 心 ， 冒 冒失 失 的 筷 干 ， 也 并 
”了 个 俩 儿 ; 过 不 是 钨 独 有 偶 吗 ! 
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过 是 基底 咋 ? 接 了 过 底 些 大。 香 香 性 吐 ，” 炊 数 喜 
大 小 小 的 洋娃娃 。 明 天 打算 同 家 去 走 他 和 的- ) 具 ， 
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在 中 央 大 电 各 三 
百 互 特 电台 三 四 十 肉 岩 可 收 丽 


批改 从 廉 


如 向 本 公 司 四 市 部 磊 买 全套 


(一 OO 一 矿石 机 一 付 ， 四 和 于 欧姆 百 刀 节 人 简 一 付 ， 苇 
组 十 二 号 天 入 一 百 中 ， 玻 现 绝 称 子 二 只 地 粮 三 十 尽 ) 
原价 十 一 元 人 角 特价 十 元 〇 广角 
如 配 雹 十 五 尺 天 和 粮 - 人 至 套 二 元 
上 海江 西 路 三 二 三 号 (南京 路 北 首 ) 亚 美 代 河 司 








